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Honorable  Harvey  0.  Banks,  Director 
Department  of  Water  Resources 
Sacramento,  California 

Dear  Sir: 

There  is  submitted  herevrith  Bulletin  No.  39-56  entitled,  "Water 
Supply  Conditions  in  Southern  California  During  1955  and  1956",  prepared 
piirsuant  to  Chapter  832,  Statutes  of  1929. 

The  report  contains  a  discussion  of  water  supply  conditions  in 
southern  California  during  the  water  years  1954-55  and  1955-56,  and 
features  nearly  6,150  depth  to  ground  water  measurements,  and  two  seasonal 
values  for  each  of  over  350  precipitation  stations. 

During  1955  and  1956,  there  was  a  continuation  of  the  drought 
which  has  prevailed  in  southern  California  since  1944.  Precipitation  and 
surface  runoff  v;ere  both  subnormal,  ground  water  levels  continued  to  de- 
cline and  in  coastal  basins  sea-water  intrusion  generally  continued 
unabated.  The  utilization  of  imported  water  increased  greatly  and  for  a 
period  of  time  during  the  summer  of  1956,  the  demand  exceeded  the  existing 
capacity  to  deliver  this  supply  with  the  result  that  some  requests  to 
purchase  imported  water  could  not  be  met.  This  problem  was  somewhat 
relieved  in  September  of  1956  by  the  completion  of  some  additional  import 
facilities.  In  areas  where  there  is  no  supplementsil  supply  or  such  supply 
is  limited,  and  where  ground  water  basins  are  small  and  have  limited  carry- 
over storage,  piroblems  of  water  supply  were  becoming  very  critical  by  the 
summer  and  fall  of  1956. 

Very  truly  yours, 


>?'2>gfc7^  /^.«H>^y^-^>^ 


Max  Bookman 

District  Engineer 

Southern  California  District 
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WATER  SUPPLY   CONDITIONS 

IN  SOUTHERN  CALIFORNIA  DURING 

1955  and  1956 


CHAPTER  I o        INTRODUCTION 


This  report  is    the  25th  of   a  series  begxin  in  1932  in  recognition  of 
the  need  for  collecting  and  publishing  basic  hydrologic  data  for  use  in  the 
continuing  study  of  water  problems  in  southern  Calif orniao      This   report  is 
similar  to  previo\is   reports   of   the  Bulletin  Noo   38  series  in  nearly  all 
respects o     However,   the  report  designation  has  been  changed  frpm  a  letter   to  a 
niunber  designation  indicating  the  year  for  'fcriiich  the  data  are  published,   and 
the  period  for  which  data  are  presented  has  been  modified  to  facilitate  more 
rapid  publicationo     The  data  contained  herein  were  collected  by  numerous 
agencies   and  made   available  to  the  Department  of  Water  Resources  for 
publicationo 

In  general,   the  protracted  drought  which  commenced  in  southern 
California  in  19iiU=Ii5  continued   through  the  seasonal  years  1951i'=55  and  1955=56o 
During  each  of  these  two  years   the  rainfall  at   ten  representative  stations 
throughout  southern  California  showed  a  deficiency  which  averaged  over  five 
and  one-half  inches »     In  correlation,   runoff  in  southern  California  streams  was 
far  below  normal =     Runoff  in  Arroyo  Seco  near  Pasadena,   for  example,   was  18  per 
cent  and  30  per  cent  of  the  long-time  mean,    respectively,  for  the  two  years » 

The  continuation  of  the  drought  combined  with  rapid  development 
resulted  in  an  ever-increasing  demand  for  water^     Local  supplies  continued  to 
be  inadeq;xate,    and  storage  in  surface  reseirvoirs  not  receiving  imported  water 
was  nearly  depletedo     In  many  areas  draft  on  ground  water  aquifers  was   in 
excess   of  recharge  thereto,   with  the  result  that  water  levels  continued  to 


decline  and,  in  coastal  areas,  sea-water  intrusion  generally  continued 
unabatedo  Supplemental  water  was  iraiported  from  the  Owens  Valley  through  the 
aqueduct  of  the  City  of  Los  Angeles  to  the  present  maximum  practicable 
capacity  of  the  facility,  which  is  about  320,000  acre^feet  per  yearo  Importa= 
tion  of  water  from  the  Colorado  River  through  facilities  of  The  Metropolitan 
Water  District  of  Southern  California  increased  approximately  65^000  acre-feet 
per  year  during  19Sh~SS   and  1955='56;,  and  during  the  summer  of  1956  the  aqueduct 
was  operated  at  the  approximate  capacity  of  then  existing  facilities.  During 
this  period  the  demand  for  this  supply  was  so  great  that  curtailment  of 
deliveries  was  required o  However ,  this  problem  was  relieved  in  September  of 
1956  when  additional  pumps  were  installed  on  the  aqueduct  which  substantially 
increased  the  capacity  of  this  faciiitye 

In  some  areas ^  problems  of  water  supply  were  becoming  very  critical 
by  the  summer  and  fall  of  1956.   This  is  particularly  true  in  areas  where  there 
is  no  supplemental  supply  or  where  such  supply  is  limited  such  as  in  the 
northern  portion  of  San  Diego  County,  In  these  areas  existing  surface  storage 
was  nearly  exhavpted  and  existing*  g-r^ound  water  basins  are  small  and  the  limited 
carry  over  storage  is  nearly  depleted. 

Aiithorlaiation 

The  Legislatures  by  Chapter  832,  Statutes  of  1929.,  directed  that 
exploration  and  investigation  be  conducted  for  the  furtherance  of  a  coordinated 
plan  for  the  conservation,  development  and  utilization  of  the  water  resources 
of  California o  As  a  result  of  this  legislation,  the  Division  of  Water  Resources 
undertook  a  continuing  hydrologic  investigation  of  the  southern  California  area. 
Effective  July  S,   1956,  the  responsibilities  of  the  Division  of  Water  Resources, 
Department  of  Public  Works,  were  assigned  to  the  Department  of  Water  Resources 
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pursuant  to  Chapter  52,  Statutes  of  1956o 

Prior  Reports 

As  a  part  of  the  investigation.  Bulletin  No,  39  was  published  in 
1932,  containing  "Records  of  Ground  Water  Levels  at  Wells",  Since  1932,  water 
levels  at  selected  wells  have  been  published  annually  in  Bulletins  Nos,  39-A 
through  39-W,  which  was  the  last  of  the  lettered  series  reports.   This  report. 
Bulletin  No,  39=56,  is  the  first  of  the  numbered  series  reports  and  follows 
Bulletin  No.  39=W  with  no  interruption  in  the  continuity  of  datao  The 
locations  and  descriptions  of  the  wells  referred  to  in  the  earlier  bulletins 
were  published  in  Bulletin  No,  39,   and  are  shown  on  Kaps  1  through  8, 
accoiripanying  that  bulletin.  The  locations  and  descriptions  of  wells  in  the 
San  Jacinto  and  Antelope  Valleys  were  first  published  in  Bulletin  No.  39°'^ } 
and  are  shown  on  Maps  9  through  11  included  in  that  bulletin. 

Seasonal  precipitation  data  from  United  States  Weather  Bureau 
records,  as  well  as  from  records  at  stations  not  included  in  official  publica- 
tions of  that  agency,  were  first  published  in  Bulletin  No.  39-A  and  have  been 
incorporated  in  all  subsequent  publications  of  the  series.  Monthly  records 
from  a  few  key  United  States  Weather  Bureau  stations  were  first  published  in 
Bulletin  No,  39-Do  A  map  showing  the  location  of  precipitation  stations  for 
which  seasonal  records  are  published  was  included  in  Bulletin  No.  39-A» 

Numerous  other  bulletins  have  been  pviblished  by  the  Department  of 
Water  Resources  or  its  predecessor  the  Division  of  Water  Resources,  from  1930 
to  date,  which  include  data  on  water  use,  ground  water  levels,  quality  of 
water,  value  and  cost  of  water  for  irrigation,  water  losses  and  evaporation 
data,  underground  geology,  and  evaluation  of  overdraft  on  groundwater  basins 
in  southern  Californiao   These  bulletins  includes 


California  State  Department  of  Public  Works,  Division  of  Water 
Resources,  "South  Coastal  Basin,  A  Symposium",  Bulletin 
No.   32 o     1930. 

California  State  Department   of  Public  Works,   Division  of  Water 
Resources.      "Rainfall  Penetration  and  Consumptive  Use  of 
Water  in  Santa  Ina  River  Valley  and  Coastal    Plain", 
Bulletin  NOo    33.     1930- 

California  State  Department  of  Public  Works,  Division  of  Water 
Resources,      "South  Coastal  Basin  Investigation,   Quality 
of  Irrigation  Waters".     Bulletin  No,    1^0.     1933.- 

California  State  Department  of  Public  Works,  Division  of  Water 
Resources.      "South  Coastal  Basin  Investigation,   Detailed 
Analyses  Showing  Quality  of  Irrigation  Waters",      Bulletin 
Noo   UO-A,     1933. 

California  State  Department  of  Public  Works,  Division  of  Water 
Resources.  "South  Coastal  Basin  Investigation,  Value  and 
Cost  of  Water  for  Irrigation  in  Coastal  Plain  of  Southern 
California",     Bulletin  No,    13-      1933. 

California  State  Department  of  Public  Works,  Division  of  Water 
Resources.      "South  Coastal  Basin  Investigation,  Water 
Losses  Under  Natural  Conditions  from  Wet  Areas   in  Southern 
California".     Bulletin  No,    UU,      1933. 

California  State  Department  of  Public  Works,  Division  of  Water 
Resources,      "South  Coastal  Basin  Investigation,  Geology 
and  Ground  Water  Storage  Capacity  of  Valley  Fill", 
Bulletin  No.    kSo     193ii. 

California  State  Departmoit  of  P>ublic  Works,  Division  of  Water 
Resources.  "South  Coastal  Basin  Investigation,  Overdraft 
on  Ground  Water  Basins",     Bulletin  No,   53,      19lt7, 

California  State  Department  of  Public  Works,  Division  of  Water 
Resources.      "Southern  California  Area  Investigation, 
Memorandum  Report  on  Water  Conditions  in  Antelope  Valley 
in  Kern,  Los  Angeles    and  San  Bernardino  Counties", 
February,   1955 o 

Scope  of  Report 

The  early  reports  of  the  Bulletin  No,    39  series  were  limited  to 
publication  of  records  of  ground  water  levels   in  the  Santa  Ana,   San  Gabiriel, 
and  Los   Angeles  River  Valleys,   and   the  West  and  South  Coastal  Plainso 
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Subsequently^  precipitation  records  were  added  and  the  area  covered  by  the 
report  extended  to  include  the  San  Jacinto  and  Antelope  Valleys.   Commencing 
in  191489  a  general  water  supply  summary  for  the  southern  portion  of  the  State 
was  added,  containing  information  on  precipitation,  ninoff ,  surface  reservoir 
storage,  importations,  water  quality,  and  changes  in  ground  water  levels » 

Previous  reports  of  this  series  have  been  prepared  on  a  calendar 
year  basis,  in  that  water  levels  were  presented  for  the  period  January  1 
through  Decemoer  31  of  a  given  year,  and  other  data  such  as  precipitation  and 
runoff,  which  are  based  upon  some  other  12=month  period,  were  published  for 
the  seasonal  year  ending  within  the  calendar  year  consideredo   The  preponderance 
of  the  data  published  in  these  reports  are  gathered  from  various  cooperating 
agencies  during  the  sumniero   To  enable  more  rapid  dissemination  of  data,  the 
period  considered  in  these  reports  has  been  changed,  beginning  with  this  report, 
to  generally  correspond  with  the  period  of  data  collectiono  To  initiate  this 
modification  there  is  included  herein  precipitation  and  runoff  records  for  the 
195U=55  and  1955-56  seasons,  and  water  level  data  for  the  l8=month  period 
January  1,  1955  through  June  30s   1956o  To  give  an  indication  of  ground  water 
conditions  at  the  end  of  the  water  year,  water  levels  through  September  30,  1956, 
have  been  included  for  certain  "key  wells"  for  which  depths  to  ground  water  are 
obtained  each  montho 

The  data  are  presented  under  four  chapter  headings  as  follows? 
(1)  Introduction,  (2)  Water  Supply,  (3)  Records  of  Ground  Water  Levels,  and 
(Ii)  Precipitation  Records  ^  Seventeen  tables  summarizing  water  supply  data  are 
included  with  the  text  of  Chapter  2,  and  two  plates  pertaining  to  ground  water 
data  are  bound  at  the  end  of  the  report o 


CHAPTER  II.       WATER  SUPPLY 

Precipitation 

Precipitation  during  the  seasonal  years  19$J4=55  and  1955-56  was 
subnormal  for  the  tenth  and  eleventh  years  since  19U3"Ui  vdth  precipitation 
indexes  for  southern  California  stations  averaging  about  7U  per  cent  and  78 
per  cent  of   the  mean,    respectivelyo     This  protracted  drought  has  been  inter° 
rupted  only  by  the  wet  year  195l=52o 

In  the  four  seasons   subsequent  to  the  wet  year  1951=52 ,    rainfall  in 
San  Diego  has    averaged   about  63  per  cent  of  mean  and  the  accumulated  deficit 
rainfall  for  the  foiir-year  period  was  l6oOii  inches »     This  deficiency  of  rain- 
fall has  caused  the  water=supply  situation  in  San  Diego  County  to  become 
extremely  critical,   particularly  in  the  agricultural  areas  in  the  northern 
part  of  the  Countyo 

In  certain  portions   of  Coastal  Los  Angeles   and  Orange  Counties, 
rainfall  during   the  1955=56  season  was   above  normal  primarily  because  of  one 
exceptional  storm  which  occurred  during  the  period  January  2$  through  27,  1956o 
This  storm,   which  deposited   as  much  as  eight  inches  of  rain  on  some  parts   of 
Coastal  Los  Angeles   County,  was   unusual  in  that  the  amounts   of  precipitation  in 
the  mountains  were  proportionally  much  less   than   amounts   on  the  plain =     While 
the  heavy  precipitation  on  the  flat,   relatively  impervious,  developed  areas 
along  the  coast  resxilted  in  a  high  percentage  of  runoff  from,    and  considerable 
inundation  of,   these  areas,  there  was  very  little  runoff  from  the  mountains,, 
For  this  reason  this  storm  was  not  of  great  significance  with  respect  to  water 
supply o 

In  Table  1   there  is  presented  precipitation  indexes  for  selected 
areas   in  southern  California  during  the  two   seasons  195U=55  and  1955-56 


These  indexes  are  arithmetical  averages  of  the  precipitation  indexes  for 
several  stations  within  the  area^   and  are  based  on  means  for  the  50-year 
period  l897-=98   through  i9li6°?4?o     Seasonal  precipitation  records  for  individual 
stations  are  tabulated  in  Chapter  IV o 

TABLE  1 

PRECIPITATION  INDEXBS  FOR  SELECTED  AHEAS 
IN  SOUTHERN  CALIFORNIA  195i4=55  and  1955=56 


s 

Index 

Area 

s      195ii=55 

o 

1955-^6 

Chino 

71 

79 

Coastal  Plain 

78 

97 

Riverside 

71 

68 

San  Bernardino 

7ii 

76 

San  Diego* 

70 

Ui 

San  Fernando  Valley- 

80 

97 

San  Gabriel  Valley 

73 

85 

*     United  States  Weather  Bureau  Station 
Lindbergh  Field,,  San  Diego 


Runoff 


In  correlation  to  rainfall,  runoff  in  southern  California  streams 
was  far  below  normal  during  the  195ii°55  and  1955=56  water  years  o      The  estimated 
seasonal  discharges  of  Sespe  Creek  near  Fillmore  were  18  per  cent  and   32  per 
cent  of  mean,   respectively^  while  the  unimpaired  runoff  of  Santa  Ana  River 
near  Mentone  was  3$  per  cent  and  29  per  cent  of  mean^   respectively,  for  the  two 
water  years o 

Despite  subnormal  runoff  from  mountain  and  foothill  areas,   over 
75i>000  acre=feet  of  water  was  discharged   to  the  ocean  in  Los  Angeles  River 
during  195U=55  and  in  excess   of  96,000  acre-=feet  during  1955=56<.     However,   this 
runoff  occurred  largely  from  inpervious  valley  floor  areas.     During  the 
previously  described  storm  of  January  25°27>  1956,  a  maximum  instantaneous  flow 


of  about  [(6,000  second-feet,   consisting  primarily  of  runoff  from  valley  lands, 
was  discharged  into  the  Pacific  Ocean  in  this   river. 

Estimated  seasonal   natural  runoff  at  selected  stations   in  southern 
California  during  195U-55  and  1955-56  is   presented  in  Table  2,   together  VJith  a 
comparison  of  mean,   maximun.,   and  minimuiti  runoff  for  each  station  for  the  53-year 
period,  189U-95  through  19i46-U7. 
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Importation 

During  the  water  year  195U~55i,    (October  1   through  September  30), 
City  of  Los  Angeles,  Department  of  Water  and  Power  imported  316,300  acre«=feet 
of  water  from  the  Owens  River=Mono  Basin  through  the  Los  Angeles  Aqueduct, 
while  during  1955"56,  321,1^25  acre-feet  of  water  were  imported  from  this 
sourceo      This   import  represented  over  70  per  cent  of  the   total  water  used  by 
the  City  during  these  years »      Except  for  short  periods  of  shutdown  for  routine 
maintenance   and  inspection,    the  Los  Angeles  Aqueduct  was  operated  at  full 
capacity  for   the  two-year  periods 

Importation  of  Colorado  River  water  through  facilities   of  The 
Metropolitan  Water  District  of  Southern  California  amounted  to   about  366,600 
acre=feet  during  the  water  year  19Sh=5b ,    and   about  1^32,500  acre-feet  during 
1955-56 1.      This   constituted   an  over  J4O  per  (jent  increase  during  the  two-year 
periodo     Following  in  Table  3>   there  is  presented  the  quantities  of  Colorado 
River  water  imported  to  various   areas  in  southern  California  for   the  water 
years  1953-5ii  through  1955=56,  together  with  the  percentage  increase  during 
each  succeeding  year» 
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TABLE  3 

QUANTin  AND  PERCENTAGE  INCREASE 
IN  DELIVERIES  OF  COLORADO  RIVER  WATER 
TO    COASTAL  SOUTHERN  CALIFORNIA 

i953=5a  ^0  1955-56 


Seasonal  imports,  g_  Fer  cent   increase 
in  acre-^faet  %  1953^5k   %  195U- 
Area                 %                    %                   %                   s         to        s         to 
g  1953° 5U  §  195ii=55  §  1955°56  %  195ii°55  t  1955-56 


Los  Angeles  County  160,.002  Yi^^'^.S'l  231,/730  11  30 

San  Diego  Co-oTity  72  .,821  .  lil<,5ll*  lJ4."^06it  53  27 

Orange  County  62^009  S$M9  26,83U  -10  -52 

Riverside=San 

Bernardino  Area  _  8j,?8it  21^31  .JLilii  iM  _i2 

TOTALS  303^616  366,631  J432,o526  21  18 


It  will  be  Koted  that  aJ.l  areas  shoxred  substantial  increases  in  the 
utilisation  of  imported  water^  ^^XmX  the  exception  of  Orange  Countyo     The 
primax=y  reason  for   the  dscreass  in  this  Cou^^iity  was  a  curtailment  of  spreading  of 
untreated  water  in  the  f orebay  areao     TMs  curtailment  resulted  from  a  rapid 
expansion  of  water  demand  which  brcaght  direct  utilisation  of  Colorado  River 
water  to  the   approximate   capacity  of  tne  esrilsting  aqueduct  facilities   diiring 
the  Slimmer  of  1956  and  thus,  substantially  redueed  the  quantity  of  water  avail- 
able for  spreading o     In  addition^  deliveries  to  several  cities  in  Orange  County 
were  curtailed  daring  Ar«gust  of  1956  in  order  to  protect  District  supplies, 
which  r-esulted  in  volimtary  rationing  in  the  vicinity  of  Newport  Beacho 
However,   this  problem  was   relieved  in  September^   1956,  when   additional  pumping 
units  were  installed  and  brought  into   serviceo      Thj.s   action  increased  the 
delivery  capacity  of  the   aqueduct  from  600  to  1,<,000  second-feet  in  the  reach 
between  Parker  Dam  and  San  Jacinto   Tunnel <>     Problems   of  curtailment  were  also 
experienced  in  San  Diego  County  daring  the  sujnmer   and  fall  of  1956  because  of 
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insufficient  capacity  of  the  San  Diego  Aqueduct,  This  problem  was  and  continues 
to  be  particularly  critical  in  agricultural  areas  in  the  northern  part  of  the 
Cour.iy. 

Two  major  districts  annexed  to  The  Metropolitan  Water  District  of 
Southern  California  during  1955  and  1956,  and  two  districts  annexed  to  the  San 
Diego  County  Water  Authority,  Annexing  to  The  Metropolitan  Water  District  were 
the  Central  Basin  Municipal  Water  District  in  Los  Angeles  County,  which 
includes  the  Cities  of  Bell,  Huntington  Park,  Lakewood,  Lynwood,  Maywood, 
Montebello,  Signal  Hill,  South  Gate,  Vernon,  and  Whittier,  and  the  Western 
Municipal  Water  District  of  Riverside  County,  vdiich  comprises  an  area  of  about 
317  square  miles  and  includes  the  Cities  of  Corona,  Elsinore,  and  Riverside, 
Annexing  to  the  San  Diego  County  Water  Authority  were  the  Otay  Municipal  Water 
District  which  comprises  an  area  of  approximately  86  square  miles  lying  south 
and  east  of  the  City  of  San  Diego,  and  the  Valley  Center  Municipal  Water 
District,  comprising  an  area  of  about  83  square  miles  located  east  of  the  Rain- 
bow and  Bueno  Colorado  Municipal  Water  Districts,  In  addition,  there  were 
several  areas  which  annexed  to  constituent  members  of  The  Metropolitan  Water 
District,  or  the  San  Diego  County  Water  Authority.  Annexing  to  the  West  Basin 
Municipal  Water  District  were  the  Culver  City-County  territory  areas  comprising 
about  6U  square  miles,  including  Culver  City,  and  the  ABC  territory  consisting 
of  small  areas  in  the  vicinity  of  Torrance.   The  Capistrano  Beach-San  Clemente 
area  which  annexed  to  the  Coastal  Municipal  Water  District  added  about  10  square 
miles  to  this  District,  including  the  City  of  San  Clemente.  In  San  Diego  County, 
the  KL  Cajon  Valley-Dry  Island  area  comprising  nearly  20  sqxiare  miles  previously 
annexed  to  the  Helix  Irrigation  District,  annexed  to  the  San  Diego  County  Water 
Authority,  In  addition,  the  Island  area  comprising  several  small  tracts 
annexed  concurrently  to  the  Helix  Irrigation  District  and  the  Authorityo 
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Approximately  seven  square  miles  of  area  annexed  to  the  Bueno  Colorado 
Municipal  Water  Districts  three  square  miles  annexed  to  Rio  San  Diego  Municipal 
Water  District,  and  five  square  miles  in  the  vicinity  of  Sweetwater  Reservoir 
annexed  to  the  South  Bay  Municipal  Water  Districtc 

Storage  in  Siirface  Reservoirs 

In  most  cases,  there  were  only  meager  amounts  of  water  in  storage  in 
southern  California  reservoirs  during  1955  and  this  condition  was  only  slightly 
improved  in  1956c  Usable  storage  in  the  eleven  City  of  San  Diego  reservoirs  on 
September  30  of  both  1955  and  1956  was  130)4  per  cent  and  lIioO  per  cent  of 
capacity,  respectively,  and  a  large  portion  of  this  storage  consisted  of 
Colorado  River  water  which  was  delivered  to  San  Vicente  and  Hodges  Reservoirs 
through  the  San  Diego  Aqueducts  Storage  in  Lake  Hemet  on  September  30  of  both 
1955  and  1956  was  I08  and  2o8  per  cent  of  usable  capacity,  respectively,  while 
storage  in  Bear  Valley  Reservoir  on  these  dates  was  l6o2  and  1<,6  per  cent  of 
visable  capacityo  With  the  exception  of  a  short  period  in  early  1956  Lake 
ELsinore  has  been  dry  for  the  past  two  and  one=half  years o  Storage  in  Lake 
Mead  increased  slightly  from  l^Uoli  per  cent  to  kl'O  per  cent  of  usable  capacity 
in  the  period  between  September  30.  1955  and  September  30,  1956c   The  water 
surface  elevation  of  Salton  Sea  was  23U08  feet  below  sea  level  on  September  30, 
1955,  or  Oo3  feet  higher  than  a  year  previous.  No  change  in  elevation  occurred 
in  the  period  between  October  1,  1955  and  October  1,  1956..  Storage  in  selected 
reservoirs  in,  or  supplying  water  to,  southern  California  on  September  30  of 
both  1955  and  1956  is  presented  in  Table  k' 
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Construction  of  Hydraulic  Structures 

Construction  was  completed  on  several  important  dam  and  reservoir 
projects   during  1955  and  1956;,  and  construction  was   initiated  on  others  which 
are  now  in  various   stages   of   completionr     The  majority  of  these  facilities  are 
being  built  for  water  conservation  and/or  flood  control  purposesr     In  Table  $, 
there  are  listed  the  major  resenroir  projectein  the  southern  California  area 
■vdiich  have  been  under  construction  during   the  past  two  years  together  with 
approximate  dates  of  starting  and  completion^  and   the  agency  responsible  for 
the  workc 

Several  major  facilities  for  the  distribution  of  supplemental  water 
were  under  construction  or  implemented  during  1955  and  1956o     In  January,  1956, 
lining  of  Tscolote  Tunnel  was   completedo      This  tunnel  is  part  of   the  diversion 
from  Cachuma  Dam  to  the  coastal  region  near  the  Cities  of  Santa  Barbara, 
Goleta,  MontecitOj,   and  Garpenteria,     In  June  of  1956.,   Rainbow  Municipal  Water 
District  dedicated  a  |ljOOOc,000  distribution  system  near  Fallbrook,      This 
system.,   which  includes  Davis  and  Griswold  Heservoirs  and  20  miles    of  pipe 
line.,  serves  an  area  of  some  36^.500  acres  in  San  Diego  County,, 

Many  parts  of   the  aqueduct  and  distribution  system  of  The  Metropolitan 
Water  District  of  Southern  California  were  under  construction  or  completed 
during  1955  and  1956=      In  September  of  I9563   installation  was  completed  on  two 
additional  pumps  for  each  pumping  station  on  the  aqueducts      These  additional 
pumps  increased  the  capacity  of  the  aqueduct  from  6OO  to  1^000  second-feet. 
Major  distribution  facilities  under  construction  included  the  Middle  Feeder,  a 
lOo 3-mile  section  extending  from  the  softening  plant  at  La  Verne  to  Baldwin 
Park  in  Los  Angeles  County,  and  the  Lower  Feeder  which  extends   through  the  City 
of  Corona  into  Orange  County^     In  June  of  1956,   The  Metropolitan  Water  District 
obtained,  through  election,   authorization  to  issue  short-=term  notes  for 
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expansion.  Major  features  of  the  expansion  program  will  include  installation 
of  the  last  three  pTimps  at  each  of  the  aqueduct's  five  pumping  stations, 
construction  of  22  miles  of  additional  siphons,  and  doubling' the  capacity  of 
Lake  Mathews,  the  terminal  reservoir  of  the  aqueducto 

Quality  of  Water 

Although  there  were  some  instances  of  localized  pollution  caused  by- 
improper  disposal  of  sewage  and  industrial  waste,  the  principal  water  quality 
problem  in  the  southern  California  area  continued  to  be  sea-water  intrusion » 
In  many  coastal  ground  water  basins,  including  Oxnard  Plain,  West  Coast  Basin, 
East  Coastal  Plain  Pressure,  Santa  Margarita  Valley,  San  Luis  Rey  Valley,  and 
Mission  Valley,  encroachment  into  ground  water  aquifers  by  sea  water  continued 
unabated  during  1954-55  and  1955-56.  Mineral  analyses  of  samples  from  selected 
surface  sampling  stations  and  wells  in  southern  California  are  presented  in 
Tables  6  and  7. 
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Changes  in  G:.'°ound  tfater  Levels 

Characteristic  of  the  past  dej^ade,  there  was  a  continuing  decline  of 
water  levels  in  groxutxi  water  basins  of  southern  California  during  1955  and  1956, 
and  in  many  basijis^  levels  observed  during  this  period  were  the  lowest  of 
recordo  Summarized  on  the  following  pages  are  water  level  conditions  for  many 
of  the  ground  water  basins  delineated  on  Plate  lo  Also  shown  on  Plate  1  are 
locations  of  selected  wells  for  which  flvictuations  of  ground  water  levels  are 
shown  on  Plate  2o     In  Tables  8  through  17^  there  are  presented  changes  in  ground 
water  level  elevations  from  the  fall  of  195ii  to  the  fall  of  1955 5  and  from  the 
fall  of  1955  to  the  fall  of  1956,  for  selected  wells  in  the  South  Coastal  Area 
and  Antelope  Valley,  together  with  the  maximiun  and  minimum  water  levels  of 
record  at  such  wells  s 

Antelope  Valley 

Consumptive  use  of  ground  water  in  Antelope  Valley  has  exceeded 
replenishment  for  more  than  a  quarter  centvry  ,   with  the  result  that  there  has 
been  a  steady  decline  in  gro^jTid  water  levels  in  this  areao  In  the  period 
between  the  fall  of  1951  and  the  fall  of  1955s  the  average  decline  was  2 ,,6  feet, 
while  from  the;  fall  of  1955  to  the  fall  to  1956,  the  average  decline  exceeded 
seven  feet«  New  minimum  elevations  of  record  were  reached  at  most  of  the  wells 
during  1955  or  1956  and  in  the  vicinity  of  Palmdale  depths  to  water  as  great  as 
300  feet  were  observed.  To  generally  represent  conditions  in  the  Valley  during 
1955  and  19565  changes  in  ground  water  level  elevations  at  15  wells  in  the 
Valley  are  presented  in  Table  80 
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Santa  Clara  River  Valley 

Oxnard  Plain  Basin »     There  was  a  sharp  decline  in  ground  water 
levels  throughout  most  of  the  Oxnard  Plain  Basin  during  the  195U'=55  season, 
with  levels   in  many  instances  approaching  and  in  some  cases  exceeding  the 
record  lows   observed  during  the  fall  of  19510     The  following  season,   however, 
saw  a  small  recovery  due,  at  least  in  part,  to   increased  direct  use  of  water 
imported  from  Santa  Felicia  Reservoir  of  the  United  Water  Conservation  Districto 

Oxnaivi  Forebay  Basino     There  was  a  general  decline  in  ground  water 
levels,  averaging  about  five  feet  per  year,   during  both  195^4-55  and  1955-56 
seasons  despite  water  spreading  by  the  United  Water  Conservation  Districto 
During  195Ii-55j  water  spread  by  this  organization  at  its  Saticoy  spreading 
grounds  was   approximately  12^000  acre"=feeto     During  1955-56,    this   organization 
spread  a  combined  total  of  approximately  17,200  acre=feet  at  its  Saticoy  and 
El  Rio  spreading  grounds o 

The  general  condition  of  decline  in  ground  water  levels   prevailed  in 
other  basins  in  Ventura  County  during  this  same  period »      This  is   shown  by  the 
data  presented  in  Table  9  entitled  "Changes  in  Ground  Water  Levels   in  Ventura 
County". 
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San  Fernando  Valley 

There  was  a  continued  decline  in  ground  water  levels  in  this  Valley 
during  the  water  years  195ii"55  and  1955=56,  averaging  nearly  eight  feet  for 
the  two-year  period.,   in  all  but  the  northwest  portion  of  the  area.     In  many 
instances,  levels  recorded  in  the  fall  of  1956  constituted  h-istoric  minimum 
observations.     In  the  northwest  portion  of   the  valley,  however,   no  significant 
changes   in  1  excels  wers  noted  during  the  two=year  period »      The  changes   in 
ground  water  levels  at  selected  wells   in  the  Valley  during  195^1-55  and  1955-56 
are  presented  in  Table  10 <, 
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San  Gabriel  Valley 


£., 


Raymond  Basin e     Grormd  water  IstsIs  in  the  Western  Unit  of  this  Basin 
declined  about  two  feet  during  each  of  the  two  water  years  19Sh-SS  and  1955-56, 
while  in  the  Eastern  Unit  the  declines  averaged  about  7  and  10  feet,  respective- 
ly.     The  use  of   ground  water  in  the  Raymond  Basin  Area  has  been  controlled  by 
Court  decree  since  July  1,  19i;Uo     However,  beginning  July  1,  1955^    the  Court, 
by  "Modification  of  Judgment"  entered  on  April  29,  1955,  permitted  increased 
extractions  amounting  to  over  4O  per  cent  in  the  Western  Unit  and  over  35  per 
cent  in  the  Eastern  Unite 

Main  San  Gabriel  j^sino     Ground  water  levels  declined  an  average  of 
about  eight  feet  during  the  two  years  1951=55  and  1955=56^  and  new  lows  of 
record  were  observed  at  many  of  the  wells.      Changes   in  ground  water  levels  at 
selected  wells  throughout  the  San  Gabriel  Valley  for  the  period  fall  1951^  to 
fall  1955,  and  fall  1955  to  fall  1956,  are  presented  in  Table  ll. 
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Coastal  Plain.,  Los  Angeles  County 

Montebello  Forebay  Areao     Ground  water  levels  in  this  area  declined 
an  average  of  about  15  feet  during   the  water  years  195ii-55  and  1955-56,  and 
historic  low  observations  were  recorded  in  many  instanceso     This  decline 
occurred  despite  the  fact  that  32,600  acre-feet  of  water  was  spread  to  recharge 
the  ground  water  aquifers   of  the  areao 

Central  Coastal  Plain  Pressure  Area.     Pressure  levels   continued  to 
decline  in  the  Central  Coastal   Plain  Pressure  Area  during  195ii-55  and  1955-56, 
and  in  the  fall  of  1956  were  the  lowest  of  recprd  in  nearly  all  cases »      Pumping 
depressions  were  definitely  noticeable  in  the  area  north  of  Culver  City  and 
north  of  Signal  Hill,   where  levels   dropped   to  lOii  and  117  feet  below  sea  level, 
respectivelyo     Average  decline  over  the  area  was  about  12   feet  during   the  two 
years  o 

West  Coast  Basins     There  was  a  definite  rise  in  piezometric  levels 
throughout  most  of  the  West   Coast  Basin  diiring  195ii=55,  particularly  in  the  so= 
called   "trough  area"  located  in  the  southeastern  part  of  the  Basino      This  rise 
is  attributed  to  an  approximate  30  per  cent  reduction  in  extractions    from  the 
Basin  as  a  result  of  an  "Interim  Agreement"   to  curtail  pumping  among  parties 
pumping  about  85  per  cent  of   the  annual   extractions   from  the  Basin,      The 
curtailment  began  on  June  1,  1955?   and  the   relief  was  s\ifficient  to  cause 
water  level   recovery  to  begin  in  June  rather  than  in  late  fall  which  is   the 
normal  case,.     This   effect  may  be  seen  from  inspection   of  the  hydrograph  of  well 
B=ll5g  on  Plate  2o     Comparison  of  water  levejLs  on  corresponding  dates   in  the 
fall  of  1955  and  1956  would   indicate  a  lowering.     However,   comparison  of  low 
points   of  1955  and  1956  indicates  a  slight  rise  in  levelo 
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Changes   in  ground  water  level  elevations  occurring  from  19Sh  to  1956 
at  16  wells   in  the  Montebello  Forebay  Area^   Central  Coastal  Plain  Pressure  Area, 
and  West  Coast  Basin  are  presented  in  Table  12 » 
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Upper  Santa  Ana  Valley 

,  Chino  Basino      There  was   a  general  decline,   averaging  about  five  feet, 

in  ground  ■water  level  elevations   in  Chino  Basin  over  the  two-year  period  fall 

i  19Sh  to  fall  19565  and  in  many  instances,   low  elevations  of  record  were 
established  during  this  period.     In  the  Upland=Clareinont-Ontario  District 
located  in  the  northwest  part  of  the  Basing,  depths    to  water  ranging  from  ii50  to 
nearly  600  feet  were  not  uncommon j,   and  it  is   reported  by  local  farmers   that 
such  depths  were  approaching  the   economic  pumping  limit  for  prevailing 
agricultural  practices, 

I  Bunker  Hill  Has in »     Declines   of  as  much  as   35  feet  were  noted  in  water 

level  elevations  in  this  Basin  during   the  period  fall  195h  to  fall  1956o      The 
decline  averaged  over  20  feet  for  observed  wells,  and  in  nearly  all  instances, 
historic  low  elevations  were   recorded  in  the  fall  of  1956<.     Declines  of  this 
magnitude  suggest   that  ground  water  supply  problems  may  be  becoiTdng  very 
serious  in  this   Basino 

Changes  in  ground  water  level   elevations   for  lli  selected  wells 
throughout  the  Upper  Santa  Ana  Valley  are  presented  in  Table  13 o 
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Coastal  Plain<i  Orange  Cotiaty 

East  Coagtal  pLain  Pressurgp     Piesometric  levels  in  the  East  Coastal 
Plain  Pressure  declined  about  two  feet  in  the  period  between  the  fall  of  195U 
and  the  fall  of  1956.     However,  most  of  th2.s  drop  occurred  during  the  first 
yeare     In  general^,   levels  ranged  from  about  20  to  over  iiO  feet  below  sea  level, 
and   the  existing  landward  hydraulic  gradient  is  permitting  the  continued 
intrusion  of  sea  water,  particularly  in  the  Talbert  zone. 

Santa  Ana  Forebay  Areae     In  general^- water  levels  in  thj.s  area 
increased  during  195ii-55  and  decreased  again  during  1955=56o     However,  in  most 
parts   of   the  area,  levels   remained  below  sea  level  during  both  years j    the 
fifth  and  six^-Ji  consecutive  years  of  this  conditiono     The  fluctuations  in 
water  levels  described  is  undoubtedly  closely  related  to  cooperative  spreading 
operations  of  the  Orange  Co-jiity  Water  District,  Orange  County  Flood  Control 
District  J  and   the  Orange  Coi;nty  Municipar.  Mater  District.     During  the  195U-55 
season  these  agencies  spread  about  58sUOO  acre^feet  of  water  from  all  sources, 
Hcwe''''er-s  as  stated  previously,   during  the  summer  of  1956  the  amount  of 
Colorado  River  water  available  for  spreading  was  restricted,  with  the  result 
that  only  about  2658OO  acre-feet  of  water  was  spread  during  the  1955"56 
season.     The  effect  of  curtailed  spreading  is  undoubtedly  reflected  in  the 
decrease  in  water  levels   experienced  during  1955=$6o 

Depths  to  ground  water  and  net  changes  in  ground  water  elevation 
for  five  basins   in  the  Coastal  Plain  of  Orange  County  are  presented  in 
Table  li4. 
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San  Jacinto  Basin 

During  the  period  between  the  fall  of  195U  and  the  fall  of  1956, 
ground  water  levels   in  the  San  Jacinto  Basin  declined  an  average  of  about 
seven  feet,  and  minimuin  elevations  of   record  were  observed  at  many  of  the 
wells   in  the  area.     Because  of  limited  runoff  in  the  San  Jacinto  River  during 
the  two-year  period,    only  about  lIiO  acre^feet  of  water  were  spread  at   the 
artificial    recharge  grounds   of  the  Riverside  County  Flood  Control  and  Water 
Conservation  Districto     However,  the  water  shortage  problem  in  this  Basin  was 
relieved  to  some  extent   in  April,   1955,   when  importation  of   Colorado  River 
water  through  the  facilities   of   the  Eastern  Municipal  Water  District  was 
initiated c     Depths   to  ground  water  and  changes   in  ground  water  elevations  at 
eleven  selected  wells   in  the  Basin  are  presented  in  Table  15. 
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San  Luis  Rey  Valley 

In  the  vicialty  of  Oceanside,  ■water  levels  declined  to  as  much  as  22 
feet  below  sea  level  in  the  fall  of  19,56,  and  sea=water  intrusion  continued  to 
be  a  major  problem  in  this  area,,  The  average  decline  in  water  levels  through- 
out the  Valley  in  the  period  fall  195ii  to  fall  1956,  was  over  six  feet,  and  in 
most  instances,  levels  obserr^ed  in  the  fall  of  1956  were  the  minijnuiir  of  record. 
In  Table  16,  there  are  presented  depths  to  water  and  changes  in  elevation  for 
selected  wells   in  both  Bonsall  and  Mission  Basins o 
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Tia  Juana  Basin 

There  ■was  an  average  obser-zed  decline  of  water  levels    of  about  five 
feet  during  the  period  between  fall  of  195U  and  fall  of  1956,  bringing  the 
ground  water  level  elevations   throughout  most  of  the  western  half  of  the  Basin 
below  sea  level.      Net  changes   in  ground  water  elevations,  as  well  as  maxLraum 
and  minimum  ground  water  level   elevations   of  record  are  presented  in  Table  17o 
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CHAPTER  III.   RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVEI5 

A  tabulation  of  distance  to  water  sxirface  for  approximately  1,000 
wells  in  Los  Angeles,  San  Gabriel,  and  Santa  Ana  River  Basins  and  in  Antelope 
Valley  is  presented  on  the  pages  that  follow.  These  records  are  a  continua- 
tion of  those  published  in  previous  reports  of  the  Bulletin  39  series. 

As  stated  in  Chapter  I,  records  presented  in  this  report  are  for  the 
calendar  year  1955  and,  in  most  instances,  the  first  six  months  of  1956. 
Records  for  certain  "key  wells",  for  which  data  are  received  monthly,  have 
been  extended  to  September,  195^.  This  was  done  to  give  an  indication  of 
condition  prevailing  at  the  end  of  the  1955-5^  water  year. 

Following  is  a  list  of  abbreviations  used  in  this  report: 

D.W.R,  Department  of  Water  Resources 

L.A.C.F.C.D.  .  ,  .  .  c  .  Los  Angeles  County  Flood  Control  District 

L.A.D.Wo&P,   .......  Los  Angeles  Department  of  Water  and  Power 

L.B.W.D.  ......  c  .....,.,.,...  .  Long  Beach  Water  Department 

O.C.F.C.D o  .......  o  .  o  Orange  County  Flood  Control  District 

P.W.Do  .  .  .  ..........  Pasadena  Water  Department 

R.C.F.C.SsW.C.D. Riverside  County  Flood  Control  and  Water 

Conservation  District 

R.W.Co .  Riverside  Water  Company 

S, A. V.I. Co Santa  Ana  Valley  Irrigation  Company 

S.B.C.F.C.Do  .  .  San  Bernardino  County  Flood  Control  District 

S.B.V.WcC.D.  ........  San  Bernardino  Valley  Water  Conservation  District 

SoBoW.Do  ...................  San  Bernardino  Water  Department 

S.C.W.Co Southern  California  Water  Company 
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S.OoY.PoA,  ....  San  Gabriel  Valley  Protective  Association 

U0S.C-.8. United  States  Geological  Survey 

U.S.W.3.  c  ..........  .  United  States  Weather  Bureau 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "A"^ 


Dlst.R.P. 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface, 

R.P.  elev. 

feet 

a 

:  Dlst.R.P. 

Well  number  : 

:  to  water 

and     : 

Date 

:  surface^ 

R.P.  elev.  : 

:    feet 

A-3b-B-6 

Apr. 

5, 

1955 

a 

130.3 

A 

-5a-C-2 

June 

7, 

1955 

a 

11.5 

121+5 . 

Nov. 

29 

a 

13^.  i^ 

Cont. 

July 
Aug. 
Sep. 

5 
9 

6 

b 
b 
b 

12.0 
12.1+ 
12.8 

A-Uc-B-6 

Jan. 

19 

26.2 

Oct. 

11 

b 

12,7 

1229.8 

Feb. 
Mar. 

10 
10 

25.9 
26.0 

Nov. 

28 

b 

12.9 

Apr. 

li+ 

26,5 

Jan. 

11, 

1956 

b 

12.6 

May 

6 

17.5 

Feb. 

8 

b 

9.6 

June 

2 

b 

16.2 

Mar. 

6 

b 

10.0 

July 

5 

20.8 

Apr. 

k 

b 

10.8 

Aug. 

12 

23.0 

May 

1 

b 

10.9 

Sep. 

8 

2i+.2 

June 

12 

b 

11.5 

Oct. 

Ik 

25.1 

Nov. 

9 

25.7 

Dec. 

8 

26.3 

A 

-9-D-3 
879.6 

Nov. 

16, 

1955 

b 

60.9 

Jan, 

5, 

1956 

26.6 

Apr. 

20, 

1956 

b 

61.7 

feb. 

8 

21.2 

Mar. 

8 

22.2 

Apr. 

11 

23.7 

A 

-lO-E-3 

Mar. 

31, 

1955 

12.1+ 

May 

10 

23.5 

791.1^ 

May 

26 

b 

12. i+ 

June 

6 

2I+.2 

Nov 
Mar, 

16 
6, 

1956 

12.9 
12.1 

A-Ue-B-6 

Apr. 

^> 

1955 

b 

kl.6 

Apr. 

20 

12,1 

1281.8 

May 

1 

b 

39.6 

July 

6 

12.8 

June 

2 

b 

39.5 

Aug. 

16 

13.0 

July 

5 

b 

39.0 

Sep, 

12 

13.1 

Aug. 

2k 

b 

Uo.i 

Sep. 

6 

b 

37.5 

Nov, 

28 

b 

38.8 

A 

-12-D-3 
830.0 

Apr. 
Nov. 

13, 
16 

1955 

13.9 
15.1 

Apr. 

9, 

1956 

b 

I11.5 

Apr. 

20, 

1956 

15.2 

A-5a-C-2 

Jan. 

11, 

1955 

a 

12.1 

9^9'h 

Feb. 

8 

a 

10.9 

A 

-15-D-U 

Jan. 

11, 

1955 

b 

11.2 

Mar. 

10 

a 

10.9 

791.2 

Feb. 

8 

b 

10.9 

Apr. 

7 

a 

11. U 

Mar. 

10 

b 

10.4 

May 

3 

a 

10.8 

a. 

Meas.  from  L 

.A.Dol 

^.&P 

.  except 

as  noted. 

b. 

Meas.  from  L 

«  l\  «  Vy  ft 

F.C. 

D. 
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RECCiRDS  OF  GSOTJI©  WATS?  LEVEI5  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "A"^ 
(continued) 


Diet .R.P. 

Well  number 

to  vater 

and 

Date 

surface, 

R.P.  elev. 

feet 

Well  number 

and 
R.P.  elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

feet 


A-15-D-U 

Apr. 

7, 

1955 

b 

10 

.6 

A=22-D-5 

Jan. 

21, 

1955 

20U.lf 

Cont. 

May- 

3 

b 

10 

.7 

862.5 

Feb. 

9 

204.7 

June 

7 

b 

10 

.7 

Mar. 

10 

208.5 

July 

5 

b 

11 

.0 

Apr. 

13 

206.1 

Aug. 

9 

b 

12 

.5 

May 

11 

207.0 

Sep. 

6 

b 

11 

.7 

June 

9 

207.7 

Nov. 

28 

b 

12 

.2 

July 

8 

208.6 

Jan. 

11, 

1956 

b 

13 

.8 

Feb. 

8 

b 

13 

.9 

A-2i^-B-5 

Apr. 

ii 

46.7 

Mar. 

6 

b 

10 

.5 

1158.4 

Apr. 

1^ 

b 

10 

8 

May 

1 

b 

10 

.9 

A-2lfb-C-5 
1033.8 

JaUo 

19 

25o7 

A-l8a-D-4 

Apr. 

IK 

1955 

a 

131^- 

,0 

869.1 

Nov. 

16 

139 

k 

A-26-D-5 

Jan. 

26 

235.5 

Apr. 

25, 

1956 

l4l 

k 

879.0 

Feb. 
Mar. 
Apr, 

9 
10 

13 

235.6 
236.3 
236.7 

A-l6c-D-l)- 

J^n. 

20, 

1955 

5'^ 

1 

May 

11 

237.4 

783. 

Feb. 

9 

53 

8 

June 

8 

237.8 

Mar. 

10 

5h 

,1 

July 

8 

238.5 

Apr . 

13 

5h 

.1 

Aug. 

15 

239.7 

May 

11 

3k 

•   ( 

Sep. 

9 

240.4 

June 

9 

5k 

6 

Oct. 

18 

241.4 

July 

8 

5k 

.8 

Nov. 

10 

241.6 

Aug. 

12 

5>k 

.9 

Dec. 

9 

242.4 

Sep. 

9 

55 

,2 

Oct. 

11^ 

55 

,2 

Jan. 

6, 

1956 

242.9 

Nov. 

9 

55 

k 

Feb. 

10 

243.7 

Dec. 

8 

55 

Mar. 
Apr . 

9 
16 

244,1 
245.3 

Jaji. 

6, 

1956 

55 

.6 

May 

7 

245.8 

Feb. 

10 

55.7 

June 

8 

246.4 

Mar. 

8 

55 

7 

Apr. 

18 

55 

.8 

May 

10 

55 

9 

A-27-D-5 

Jan. 

2k, 

1955 

l4l.o 

June 

6 

55 

9 

79^^.6 

Feb, 

9 

141.2 

a.  Meas.  from  L 

b.  Meas.  from  L 

.AoD.W.&P 
.A.C.F.C.] 

,  exc 

D. 

:ept 

as  noted. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATKK  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT   "A"^ 

(continued) 

; 

Dist.R.P. 

e 

0 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

; 

• 
• 

to  water 

and 

:            Date 

surface. 

:           Date           t 

surface, 

R.P.   elev. 

feet 

• 

: 

feet 

A-27-D-5 

Mar.   10, 

1955 

II+I.6 

A-3I-D-6 

Jan.      5, 

1956 

278.1 

Cent. 

Apr.   13 
May     11 
June     8 
July     8 
Aug.    15 
Dec.      8 

Jan.      6 

1I+I.9 
11+2,3 
1U2.6 

11+3-2 

1I+3.9 
1I+5.6 

11+6.2 

Cont, 

Feb.     8 
Mar.     8 
May     10 
July     6 
Aug.      8 
Sep.     7 

278,7 
279.1 
280.6 
281.1 
286.0 
283.9 

Feb.    10 

1I+6.6 

A-31a-D-6 

Jan,    19, 

1955 

197.0 

Mar.      9 

II+7.I 

820.2 

Feb.    10 

197.5 

Apr .    16 

II+7.7 

Mar,   10 

197.5 

May       7 

1I+8.O 

Apr.    II+ 

198,2 

June     8 

II+8.5 

May       6 
June  15 
July     7 

198.5 
199.5 
200.5 

A-28b-B-6 

Jan.   11, 

1955 

b 

23.9 

Aug.   11 

201.8 

1130.7 

Apr.     1+ 

b 

^5.9 

Sep.     8 

202.9 

Oct.    11 

b 

32,1+ 

Oct.   11+ 

20I+.2 

Nov.   29 

b 

27.3 

Nov.      9 
Dec,     8 

20l+,7 
20I+.9 

Jan.    10, 

1956 

b 

23.6 

Feb,     7 

b 

22.2 

Jan.      5j 

1956 

205.0 

Mar.     6 

b 

22.3 

Feb.     8 

205.5 

Apr,      3 

b 

2I+.O 

Melt.     8 

206.1 

May       1 

b 

33.2 

Apr.   11 

207.6 

June  12 

b 

36.1+ 

May     10 
June     6 

207 « 7 
207.7 

A-3I-D-6 

Jan.   21, 

1955 

269.7 

903.0 

Feb.    10 

270.0 

A-37-C-7 

Apr.   12, 

1955 

190.0 

Mar.   10 

272.3 

1201+.2 

Nov.   15 

191.0 

Apr.    ik 

270,9 

May       6 

271.6 

Apr.   19, 

1956 

189,5 

June  15 

272.1+ 

July     7 

272.8 

Sep.   15 

275.2 

A-l+l-C-7 

Apr.   1I+, 

1955 

1+3.1 

Oct.   20 

276.7 

1099.1 

Nov.   15 

1+3.6 

Nov.    15 

277.  *+ 

Dec.      9 

277.6 

Apr.   19, 

1956 

1+2,3 

a.     Meas.   from  L 

„A»D, 

Wo&P.   except 

as  noted. 

b.     Meas.   from  L 

,AoC, 

F.C.D. 
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RECCEDS  OF  GSOUND  WA2ER  liEVELS  AT  WELLS 
IW  DISTRICT  "A"^ 
(continued) 


Dist.R.P. 

Well  nximber 

to  water 

and 

Date 

suiTxace, 

R.P.   elev. 

feet 

:  DistoR.P. 

Well  number   : 

:  to  water 

and           : 

Date 

:   surface, 

RoP.    elev.      : 

feet 

A-kk-C-l 

Jan. 

IT, 

1955 

b 

51,1 

A-56d-E~2 

July 

7, 

1955 

28.3 

1161^.1 

Feb, 
Mar. 

10 
10 

b 
b 

51.0 
51.2 

Cont. 

Dec. 

7 

b 

29.1 

Apr. 

5 

b 

51»5 

Apr. 

11, 

1956 

28.1 

May 

5 

b 

52.1 

May 

10 

28,3 

June 

9 

b 

51.if 

June 

8 

28.4 

July 

6 

b 

51. T 

Aug. 

18 

52,6 

Sep. 

8 

53  oO 

A-58d,~E-3 

Apr. 

lii-, 

1955 

17.7 

Oct. 

Ik 

50.0 

798.6 

Nov. 

9 

49.8 

Dec. 

8 

51.1 

A-6O-E-3 

Apr. 

11+ 

18,5 

Jan. 

5, 

1956 

52.0 

793.6' 

Nov. 

18 

18,6 

Feb. 

8 

51.3 

Mar, 

8 

51,2 

Apr, 

25. 

1956 

17,6 

Apr. 

18 

50,9 

May 

10 

hi. 7 

Jv^ne 

8 

1+7.7 

A-66b-E-Jv 
728.7 

Apr, 
Nov. 

13, 
16 

1955 

16.6 
17.6 

A-1^8-C-8 

Apr. 

13. 

1955 

49.8 

Apr. 

20, 

1956 

17o7 

1286.1 

Nov. 

16 

kQ.^ 

Apr. 

19, 

1956 

^7.9 

A~71a-E-5 
722.9c 

Jan. 

Feb, 
Mar, 

19. 
9 
10 

1955 

11.8 

12.0 
12.2 

A- 50b -D -9 

Apr. 

26, 

1955 

156,5 

Apr, 

8 

12.3 

1750. 

May 

J-une 
July 

8 
1 

12,1 
12  o3 
12,0 

A-5l+e-D-^10 

Apr. 

11 

b 

50.5 

Nov, 

9 

d 

13.0 

IU98. 

Apr, 
May 

16, 
10 

1956  d 

12,4 
12,5 

A-56d-E-2 

Jan, 

21 

28.1^ 

June 

8 

12,6 

882.9 

Feb. 
Mar. 

9 
10 

28,^ 
28.0 

Apr. 

8 

28.1 

A.72-E-5 

Apr. 

14, 

1955 

63.7 

May 

6 

28.1 

732.5 

Nov. 

16 

b 

66.2 

June 

8 

28. U 

a.  Meas.  from  L.A.D.W.SeP.  except  as  noted. 

b.  Meas.  from  L.A.C.F.C.D. 

c.  Correction  to  previous  bulletins j  R.P.  elevation  should  be  as  shown 

from  November  26,  1952. 

d.  Meas.  from  L.A.D.W.SeP,  by  LoA.C.FcCD. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "A"^ 
(continued) 


Dist.R.P. 

: 

DistoR.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

: 

to  water 

and 

Date 

surface, 

and 

Date 

; 

surface, 

R.P.  elev. 

feet 

R.P.  elev. 
A-7I1-E-5 

June 

13, 

1956 

c 

feet 

A-72-E-5 

Apr. 

20, 

1956 

b 

61. k 

115.7 

Cent. 

Cont. 

July  13 

116.8 

Aug. 

15 

119.2 

Sep. 

12 

120.  i| 

A-73-E-5 

Jan. 

25, 

1955 

c 

30.3 

690.1 

Feb. 

16 

c 

30.8 

Mar. 

21 

c 

30.  i^ 

A-75-F-6 

Jan. 

2l|, 

1955 

c 

21.7 

Apr. 

6 

c 

30.0 

651^.3 

Feb. 

16 

c 

21.9 

May 

10 

c 

30.7 

Mar. 

21 

c 

21.9 

June 

2 

c 

31.0 

Apr. 

5 

c 

22.0 

July 

12 

c 

31-3 

May 

10 

c 

22.0 

Aug. 

16 

c 

31.2 

June 

21 

c 

22.1 

Sep. 

Ik 

c 

32.1 

July 

12 

c 

22. i| 

Oct. 

26 

c 

31.8 

Aug. 

16 

c 

22.7 

Dec. 

7 

c 

32.2 

Sep. 
Oct. 

li| 
26 

c 
c 

22.9 

23.1 

Jan. 

h, 

1956 

c 

32.it 

Nov. 

6 

23.6 

Feb. 

21 

c 

32.3 

Dec. 

6 

c 

23.6 

Mar. 

ll^ 

c 

32.2 

Apr. 

9 

c 

32.il 

Jan, 

^, 

1956 

c 

23.8 

May 

1I+ 

c 

32.3 

Feb. 

21 

c 

22.9 

June 

13 

c 

32.5 

Mar. 

Apr. 
May 

li| 

9 
lii 

c 
c 
c 

23.1 
23.5 
22.9 

A-7I+-E-5 

Jan. 

2k, 

1955 

c 

105.9 

June 

13 

c 

23.0 

732.6 

Feb. 
Mar. 

23 
23 

c 
c 

ioii.6 

lOi+.O 

Apr. 

5 

c 

103.il 

A-76-E-6 

Jan. 

19, 

1955 

95.5 

May 

11 

c 

ioii.6 

707.2 

Feb. 

10 

96.0 

Aug. 

16 

c 

106.2 

Mar. 

10 

9^'k 

Oct. 

26 

c 

112. ii 

Apr. 

12 

95.8 

Nov. 

15 

112.8 

May 

6 

96.5 

Dec. 

8 

c 

112.5 

June 
July 

15 

7 

100.3 
102.3 

Jan. 

^, 

1956 

c 

112.3 

Aug. 

11 

103.7 

Feb. 

21 

c 

113.2 

Sep. 

8 

i05.il 

Mar. 

Ik 

c 

113.6 

Oct. 

lii 

105.6 

Apr. 

9 

c 

115.9 

Nov. 

9 

lOil.l 

May 

Ik 

c 

nil. 2 

Dec. 

8 

103.3 

a.  Meas.  from  L.A.D.W.&P.  except  as  noted. 

b.  Meas.  from  L.A.D.W.&P,  by  L.A.C.F.C.D. 

c.  Meas,  from  L.A.C.F.C.D. 
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RECCRJDS  OF  OlOUMD  WATER  I^T/ELS  AT  WELLS 
IN  DISOJICT   "A"^ 
(continued) 


Dist.RoP. 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface, 

and 

Date 

surface, 

R.P.  elev. 

feet 

_R_ 

.P.  elev. 

feet 

A-76-E-6 

) 

Jan. 

3, 

1956 

102.8 

A 

-8ld-E-6 

Jan. 

k. 

1956 

b 

63.2 

Cont. 

Feb. 

8 

103.0 

Cont . 

Feb. 

21 

b 

6k,k 

Mar. 

8 

108.7 

Mar. 

Ik 

b 

6U.6 

Apr. 

11 

103.9 

Apr. 

9 

b 

65^0 

May 

10 

101^.5 

May 

Ik 

b 

65. u 

June 

6 

105.6 

June 

13 

b 

65.7 

A-SOc-E- 

7 

Apr. 

20 

b   162,6 

A 

^.98-E-lO 

Jaji. 

Ik, 

1955 

c 

51.2 

713.7 

965.2 

Feb. 
Mar. 
Apr . 

16 

16 
20 

c 
c 

c 

51.2 
51.2 
50.2 

A-8ld-E- 

6 

Jan. 

21^, 

1955 

b    5^.6 

May 

18 

c 

53.2 

656.8 

Feb. 

16 

b    55.5 

June 

15 

c 

5^,2 

Mar. 

21 

b    55-9 

July  13 

c 

55.2 

Apr. 

18 

b    ^G.h 

Aug. 

10 

c 

58.2 

May 

10 

b    51.6 

Sep. 

li^ 

c 

63.2 

June 

15 

b    52.1 

Oct. 

12 

c 

61.2 

July 

12 

b    53ei^ 

Nov. 

16 

c 

61.2 

Aug. 

16 

b    60.5 

Dec. 

21 

c 

61,2 

Sep. 

15 

b    61.1 

Oct. 

26 

b    62.2 

Jan. 

18, 

1956 

c 

61.2 

Dec. 

8 

b    63.1 

Feb, 

1 

c 

61.2 

May 

30 

c 

61.2 

June 

6 

c 

59.2 

a. 

Mea£ 

5.  from  L 

.A.D, 

W 

&P,  except 

as  noted. 

b. 

Mea£ 

3.  fr( 

Dm  L 

■  rl  0  \^  « 

P 

CD. 

c . 

Meas 

3.  from  L 

.AoC. 

F 

CD.  by  Ci-f 

;y  of 

Glendale- 

-Air  g< 

age. 
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RECORDS  OF  OTOUM)  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT   "B" 


* 

Dist.R.P. 

: 

Dist.R.P. 

Well  number 

• 

to  water 

Well  number 

• 

to  water 

and 

Date     : 

surface, 

and 

e 

Date 

3          " 

surface, 

R.P.  elev. 

: 

feet 

R. 

.P.  elev. 

a 

feet 

B-3-I-5 

Apr. 

19, 

1955 

95.8 

B. 

-12-H-7 

Apr. 

11, 

1956 

77.6 

llU. 

Dec. 
Apr. 

6 
10, 

1956 

95.8 
96.0 

Cont. 

B. 

-13-1-6 
68.0 

Apr. 

18, 

1955 

57.6 

B-6d-H-6 

Apr. 

13, 

1955 

124.6 

195.8 

Nov. 

29 

125. i+ 

B. 

-lU-G-8 

Jan. 

7 

2U.2 

Apr. 

10, 

1956 

128.3 

290.0 

Feb. 

May 

June 

1 

11 

7 

23.8 
23.1+ 
23.0 

B-lOo-I-6 

Apr. 

18, 

1955 

llU.l 

July 

5 

23. U 

5I+.O 

Nov. 

22 

93-^ 

Sep. 
Oct. 

7 
Ik 

20.5 
23-9 

Apr. 

11, 

1956 

93.8 

Nov. 
Dec. 

22 
27 

26.8 
23  =  6 

B-lOp-I-6 

Jan. 

1, 

1955 

73.0 

Jan. 

17, 

1956 

2U.0 

8I1.6 

Feb. 

2 

72.5 

Feb. 

lU 

22.8 

Mar. 

2 

72.2 

Max. 

13 

26.0 

Apr. 

5 

72.7 

Apr. 

3 

25.2 

May 

11 

72.9 

May 

1 

23.2 

June 

7 

73.0 

June 

h 

22.3 

July 

5 

73.1 

Aug. 

1 

73.1 

Sep. 

6 

76.7 

B. 

-15-1-8 

Jan. 

5, 

1955 

109.6 

Oct. 

11 

73-8 

110.7 

Feb. 

1 

113.1 

Nov. 

22 

75.2 

Mar. 

1 

117.7 

Dec. 

27 

75.2 

Apr. 
July 

k 
6 

120.9 
101.2 

Jan. 

17, 

1956 

75.2 

Aug. 

3 

111.9 

Feb. 

11+ 

75  =  1 

Sep. 

6 

119.8 

Mar. 

13 

75-1 

Oct. 

11 

12k.  6 

Apr. 

3 

75.1 

Nov. 

22 

IIU.9 

May 

1 

71+. 8 

Dec. 

28 

115.5 

June 

k 

7i+.6 

Jan. 

17, 

1956 

120.6 

B-12-H-7 

Apr, 

19, 

1955 

75o9 

100. 

Nov. 

29 

n^h 

*     Meas.   from  L.AoCF.C.D. 
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RECORDS  OF  (SlOUW  WATER  LEVEIS  AT  WELLS 


IN  DISTRICT  "B 
(continued) 


ttS. 


:  Dist.S.P. 

Well  number 

:  to  water 

and 

Date 

:  surface. 

R»P.  elevo 

':   feet 

Well  number 

€Lnd 

R.P,   elev. 


Date 


DistoR.P. 

to  %"ater 

surface, 

feet 


B-15-I-8 

Feb. 

15. 

1956 

103-7 

B-28.J-6 

Jan. 

31. 

1956 

d 

81.8 

Cont. 

Mar. 

12 

106.2 

Cont. 

Feb. 

29 

d 

80.6 

Apr. 

2 

113 « 5 

Mar. 

5 

c 

80.6 

May- 

7 

105.8 

Apr. 

2 

80.9 

June 

6 

113.6 

May 

June 

June 

1 

1 
29 

d 
d 

81.1 
81,2 
81.3 

B-I8-H-9 

Apr. 

27, 

1955 

13^^.1 

225. 

Nov. 

30 

13^.2 

B.3I-J-6 

Mar. 

14, 

1955  d 

150.6 

Apr. 

13, 

1956 

134.4 

143.0 

Mar. 

% 

1956 

c 

150.1 

B-l8a-H-S 

)    Apr . 

27, 

1955 

114.0 

230.8b 

B-42-J»8 
247. 

Apr. 
Dec. 

11, 
14 

1955 

249 « 6 
246.0 

B-2^a-J-6 

)    Apr. 

5 

16.1 

14.7 

Dec. 
Apr. 

12 
9, 

1956 

15.4 

15.4 

B-44-K-8 
84.2 

Apr. 

12 

120.7 

B-27d-J-£ 

>    Ma^. 

15, 

1955 

c 

21.8 

B-45d"K-8 

Not. 

4 

c 

103.6 

15.6 

Apr. 
Nov. 

5 

1 

c 

22.1 

22.3 

49.5 

Mar. 

5, 

1956 

c 

21.1 

B-50-.I-9 
156,1 

Jan. 
May 

Dec. 

26 
10 

14 

108.7 
112.5 
109.6 

B-28-J-6 

Jan. 

T, 

1955 

d 

81.1 

83.9 

Feb. 
Mar. 
Apr. 

1 

3 
6 

d 

81.9 
81,9 
82.0 

Apr. 

11, 

1956 

1130  9 

May- 

k 

d 

82.0 

B-5ib-J-9 

Apr. 

20, 

1955 

154.1 

May 

31 

d 

81.9 

140.6 

Dec. 

14 

158.4 

July 

5 

d 

82.0 

Nov. 

1 

c 

82.3 

Apr. 

11, 

1956 

157.4 

Dec. 

2 

d 

82.2 

Dec. 

30 

d 

82.2 

a. 

Meas.  fr 

om  L 

erXc'-j  0  X   •--•0 

D.  except 

as  noted. 

b. 

New  R.P. 

ele 

/. 

c  • 

Meas.  fr 

om  D.W.Ro 

d. 

Meas.  fr 

om  L 

.A.D.W.&F 

• 
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RECORDS  OF  GROUM)  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "B"a 
(continued) 


Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface. 

R.P.  elev. 

feet 

:  Dist.R.P. 

Well  number  : 

:  to  water 

and     : 

Date 

:  surface, 

R.P.  elev.  : 

:   feet 

B-52-J-8 

Apr. 

18, 

1955 

207.0 

B-72e-K-10 

Apr. 

6, 

1955 

51.3 

178.8 

Cont. 

June 
July 
Aug. 

1 

5 

1 

51.5 
52.5 
53.1 

B-6O-J-9 

Apr. 

26, 

1956 

117.9 

Aug. 

29 

53. i^ 

159.5 

Oct. 
Nov. 

4 
2 

49.8 
53.2 

B-67-K-IO 

Apr. 

19, 

1955 

61.5 

Jan. 

^, 

1956 

49.1 

104. 

Feb. 
Mar. 

20 
12 

49.1 
53.5 

Apr. 

11, 

1956 

62.4 

Apr. 

May 

June 

2 

1 
12 

50.0 

5i^.5 
55.6 

B-69-K-9 

Jan. 

21, 

1955 

109.9 

July 

9 

51.0 

86.5 

Feb. 

11 

111.0 

Aug. 

7 

55.7 

Mar. 

1+ 

109.6 

Sep. 

5 

49.1 

July 

8 

122.0 

July  29 

122.2 

Aug. 

19 

126.6 

B-9OC-L-7 

Feb. 

28, 

1955  b 

135- 

Sep. 

9 

128.7 

96.6 

May 

3 

b 

135. 

Sep. 

30 

125.1 

Oct. 

31 

b 

133. 

Oct. 

21 

124.1 

Nov. 

11 

122.3 

Jan. 

3, 

1956  b 

133. 

Dec. 

3 

118.2 

Dec. 

23 

117.1 

B-9I-L-7 

Jaji. 

15, 

1955 

122. 

Jan. 

13, 

1956 

116.9 

61. 

Feb. 

15 

122. 

Feb. 

3 

116.1 

Mar. 

15 

124. 

Feb. 

2k 

115.9 

Apr. 

15 

120. 

Mar. 

16 

118.6 

May 

15 

122. 

Apr. 

6 

121.4 

June 

15 

121. 

Apr. 

27 

118.3 

July  15 

121. 

May 

18 

122.8 

Aug. 

15 

120. 

June 

7 

126.1 

Sep. 
Oct. 
Nov. 

15 
15 
15 

123. 
122. 

118. 

B-72e-K-10 

Feb. 

2, 

1955 

49.7 

Dec. 

15 

117. 

107.0 

Mar. 

1 

50.0 

a.  Meas.  from  L 

.A.C.F.C.D.  except 

as  noted. 

b.  Meas.  from  California  Water  Service  Company. 
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REC0?a)3  OF  OROulI'  WATER  LK/ELS  AT  WELLS 
IN  DIS'IRICT  "B"^ 
(continued) 


DxS'c  «F  .P . 

.  Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Dat 

a         » 

sui*f£.:;ej 

and 

Dat 

e 

surface. 

R.P,  elev. 

feet 

R.P.  ele". 

feet 

B-91-L-7 

Jan.  15^ 

1956 

119. 

B-IO6-L-8 

May 

15, 

1955 

136. 

Cont. 

Feb.  15 

118. 

Cont. 

June 

1 

136. 

Mar.  15 

119. 

July 

1 

i4o. 

Apr.  15 

119. 

Aug. 

1 

137. 

May  15 

119. 

Sep. 
Oct. 
Nov. 

1 

1 

15 

li+O. 

137. 

I3i+. 

B-lOO-N-8 

Jan.   5, 

1955 

12'^ .  1 

Dec. 

15 

132. 

82.0 

Feb.  2 

122.6 

Met.   1 

122.2 

Jan. 

8, 

1956 

132. 

Apr.  k 

121^.6 

Feb. 

15 

126. 

May  10 

125.0 

Mar, 

15 

121. 

June  8 

12U.2 

Apr. 

15 

12ij-. 

July  6 

123.6 

May 

15 

122. 

Aug.  2 

124.0 

June 

c   121. 

Sep.  6 

125.6 

July 

c   121. 

Oct.  lU 

125.2 

Aug. 

c   126, 

Nov.  28 

123.9 

Sep. 

c   126. 

Dec.  28 

123.3 

Jan.  n, 

1956 

123.9 

B-106a."L-9 

Apr. 

18, 

1955 

122,9 

Feb.  lU 

122.7 

78.9 

De-o 

11+ 

119.8 

M8;r.  13 

12z^h 

Apr.  2 

123.8 

Apr. 

17, 

1956 

118.8 

May   2 

124.0 

June  6 

12^08 

Jvly  6 

123.0 

B-llOb-N-9 

Feb. 

2, 

1955 

105.3 

Aug.  8 

123.0 

kk.8 

Mar. 

1 

107.7 

Sep.  7 

123.0 

Apr. 
June 
July 

6 

1 
5 

107.'+ 
108.3 

107.3 

B-ioro-L-8 

Mar.  23, 

1955 

86.0 

Aug. 

1 

105.3 

h^.k 

Apr.  12 

86.1^ 

Aug. 

£9 

107.1 

Nov.  h 

b 

86.5 

Oct. 
Nov. 
Dec. 

1+ 
2 

27 

106.0 
109.1 
10i+.3 

B-106-L-8 

Jan.  15 

132^. 

55.0 

Feb.  15 

135. 

Feb. 

20, 

1956 

103.2 

Mar.  15 

135- 

Mar. 

13 

102.5 

Apr.  15 

li',1. 

Apr. 

2 

102.9 

a.  Msas.  from  LoA.CoFoC.D.  except  as  note^ . 

b.  Meas.  from  D.W.R. 

c.  Meas.  from  S.CcW.Co. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "B"^ 
(continued) 


:  Dist.R.P. 

Well  number 

:  to  water 

and 

Date 

:  surface, 

R.P.  elev. 

:   feet 

%   Dist.R.P. 

Well  number  : 

s  to  water 

and 

Date 

s  surface, 

R.P.  elev.  : 

:   feet 

B-llOb-N-9 

May- 

1, 

1956 

103.6 

B-I18-M-IO 

Mar. 

25, 

1955 

kk.9 

Cont. 

June 

12 

105.2 

Cont. 

Apr. 

May 

June 

15 
6 

27 

1+U,7 
kk.9 
1.5.1 

B-113-M-9 

Apr. 

18, 

1955 

99. 

Nov. 

18 

U7.2 

17.3 

Dec. 
Dec. 

9 
30 

U8,l 
U6.0 

B-115g-N-9 

Jan. 

1 

b 

129.0 

Jan. 

20, 

1956 

U6,2 

35.0 

Jan. 

27 

b 

126.7 

Feb. 

9 

U5.0 

Feb. 

28 

b 

128.8 

Mar. 

2 

45.9 

Mar. 

29 

b 

133.0 

Mar. 

23 

U5.9 

Apr. 

25 

b 

129.0 

Apr. 

13 

U6.8 

May 

31 

b 

131.1 

May 

h 

U6,5 

June 

30 

b 

129.0 

June 

15 

1+7,2 

July  31 

b 

126.9 

Aug. 

30 

b 

12i;.9 

Sep. 

29 

b 

122.8 

B-119q-M-10 

Apr, 

19, 

1955 

Uo,8 

Oct. 

27 

b 

123.3 

21^.9 

Nov. 

28 

b 

118.2 

Dec. 

29 

b 

118.2 

B-122f-L-10 

Jan. 

21 

53-7 

Jan. 

31, 

1956 

b 

115.7 

61.6 

Feb. 

11 

53.7 

Feb, 

28 

b 

IIU.3 

Mar. 

h 

53.9 

Mar. 

27 

b 

115.7 

Mar. 

29 

55.i^ 

Apr. 

30 

b 

112.8 

Apr. 

15 

57.9 

May 

31 

b 

122,8 

May 

6 

57.2 

July 

1 

b 

125. iv 

May 

27 

58.1 

Aug. 

1 

b 

125. H 

June 

15 

59.9 

Sep. 

1 

b 

129.3 

July 

8 

^9'k 

July  29 

63.3 

Aug. 

19 

6k.k 

B-II7-L-IO 

Apr. 

19, 

1955 

150.0 

Sep. 

9 

6k.k 

97.8 

Dec. 

19 

1U9.5 

Sep. 
Oct. 

30 
21 

65.0 
63.3 

Mar. 

8, 

1956 

c 

1'47.1 

Nov. 
Dec. 
Dec. 

11 

3 

23 

62.7 
60.5 
59.6 

B-II8-M-IO 

Jan. 

21, 

1955 

U3.0 

3i+.o 

Meir. 

1^ 

UU,2 

a.  Meas.  from  L.AoC.F.C.D.  except  as  noted. 

b.  From  L.A.C.F.CoD.  by  owner, 

c.  Meas.  from  D,W.R» 
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ESCORIiS  0?  GROUIB  l^A'JUm  LEITELS  AT  WEIiS 
II  MSTRICT  "3"®' 
(eontirmed) 


;  Dist.R.P. 

Well  number  : 

:  to  water 

and     : 

Date 

:  sm-face. 

R.P.  elev.  : 

:  fe<^t 

B-122f-L-10 

Jan. 

13, 

1956 

59-2 

Cont. 

Feb. 

3 

58.7 

Feb . 

2k 

59.1 

Mar. 

16 

59 » 3 

A-or. 

6 

61.5 

ApL."  . 

27 

61.6 

May 

18 

61.5 

B-129-L-10 

Apr. 

12, 

1955 

82.3 

58.1 

lox'-. 

29 

90.0 

Apr.   10,   1956 


1955 


B-129b-M-10 

Jan.  21. 

37.4 

Feb.  11 

Mex.     h 

Mar.  25 

Apr.  15 

May   6 

May  27 

J^ne  17 

July  15 

Aug.  15 

Sep.  15 

Oct.  15 

NCT.  15 

Dec.  15 

Jan.  15;, 

Feb.  l!^- 

Mar.  15 

Apr.  1*!- 

May  16 

June  15 

1956 


100.0 


65.3 

61^.3 
65.2 

68.2 
72.2 
67.6 
8J^.5 

lOif.2 

108.1 

109.8 
113-^ 
111.7 
111.1 

110.  T 

111.2 
111.0 
111.9 

90  A. 
103.7 


Well  number  : 

and     ; 

R . P .  elev .  ; 


Date 


;  Dist.R.P. 
:  to  water 
I  surface, 
:   feet 


B-130e-K-8  Mar,  I6,  I955  b   229.8 
l8if-.0 


E=132=.?J-8 
71.2 


B 


-133 -N-8 
U5.2 


3"136-ST-i0 
8.0 


Apr. 


19 
27 


c 
c 


Mar. 

May 

J-aly 

Aug. 

Sap. 

Oct. 

Hov. 

Dec. 

Ja.n. 

Feb. 

Mar . 

Apr. 

May 

June 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Max. 

Apr. 

May 

May 

June 

July 


15, 
2J| 


1955 


1956  e 

e 
e 
e 
e 
e 


21,  1955 
11 

k 
25 
15 

6 

27 

17 

8 


c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 


a.  Meas.  by  L„B.W.D.  from  LoAoGcFoC.D.  e3;:cept  as  noted. 

b.  Meas.  fz-oai  D.¥.R. 

c.  Meaf..  from  L.AoC.F.C.D. 

d.  Meas.  from  oi«raer. 

e.  Meas.  froin  Palos  Vsrfies  Water  Company. 


122.6 
123.0 


Apr.  25,  1956  c   123.5 


108.0 
109.8 
109.9 

109.5 
109.1 
109.2 
10Q.6 

108.  U 

108.4 

105,8 

106  oO 

i06.2 

106,2 
107.3 


20,6 
20,6 

20.7 
21.3 

22,0 

21,7 
20,3 
20, if 
20.7 
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RECORDS  OF  'aiOUKD  WATER  LEVELS  AT  WELI5 
IN  DISTRICT  "B"* 
(continued) 


Dist.R.P. 

.  Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

,  to  water 

and 

Date 

surface, 

and 

Date 

:  surface, 

R.P.  elev. 

feet 

R.P.  elev. 

feet 

B-I36-N-IO 

July  29,  1955 

20. 1^ 

B-I36-N-IO 

Jan. 

20,  1956 

19.9 

Cont. 

Aug.  19 

19.2 

Cont. 

Feb. 

9 

20.8 

Sep.  16 

19.3 

Mar. 

2 

20.2 

Nov.  18 

19.4 

Mar. 

23 

19.5 

Dec,   9 

20.1 

Apr« 

13 

19.8 

Dec.  30 

20.1 

May 

k 

19. U 

*  Meas.  from  L<,A„CoF,CoD. 


-71- 


RECCKDS  OF  mOUlW  WATER  LET/ilLS  AT  t^eLLS 
IN  DISTRICT  "C"^ 


:  Bis^..^.?. 

Well  nianber 

:  to  water 

and 

Date 

:  surface;, 

R.P.  elev. 

:   fr-et 

C-lc-E-11 

1172. U 


C-3-E-11 
1202.3'^ 
1202.2® 


Jan.  i^,  1955  t> 

Jaji.  31  b 

Feb.   28.  b 

Mar.  31  b 

Apr.  29  b 

Nov.  8  c 

Dec .  3  b 

Dec.  30  b 

Jan,  31,  1956  b 

Ma.r.  5  b 

Ma^.  13  c 

Apr .  2  b 

May   5  b 

July  19  b 

Aug.  1  b 


Jan.  31,  1955  b 
a 
b 
c 

b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 


Feb.  28 
Ma^T.  31 
Apr.  6 
Apr.  30 
May  31 
June  30 
July  31 
Aug.  31 
Sep.  30 
Oct.  31 
Nov.  30 
Dec.  31 


Jaa.  31,  1956  b 

Feb.  29  b 

Mar.  Ik  c 

Mar,  31  b 

Apr.  30  b 

May  31  b 

June  30  b 


23k '7 
229.2 
226.9 
230.5 
238.9 
239.1 
23^^.1 
231.6 

229.5 
227.7 
226.9 
22h.9 

223.it 
238.  if 
235.6 


272. 

272. 

270. 

286.1 

271. 

268. 

270. 

279. 
281'.. 
291, 

290  o 

283. 
233. 

282. 

C  ,   t  ' 

£73.3 

275. 

^79. 

275. 

277. 


t 

:  Dist.R.F. 

Well  numbar  : 

:  to  water 

a3(i     : 

Date 

:  surface. 

R.P.  elev.  : 

:   feet 

C-5-E-11 
1070.6 


C-7-E~ll 
1109.7 


Jan.  5,  1955 
Feb .  k 
Mai-.  6 
Apr.  6 
Apr.  30 
June  1 
July  1 
Aug.  1 
Sep.  11 
Oct.  8 
Nov.  9 
Dec.  6 


Jan. 

Feb. 

Mar . 

Apr. 

May 

June 


8,  1956 

7 
6 

7 
2 


Jaji.  5,  1955 

Feb.  k 

Ma.r .  6 

Apr.  6 

Apr.  30 

June  1 

July  1 

Aug.  1 

Sep.  11 

Oct.  8 

Nov.  9 

Dec .  6 

Jar..  8,  1956 

Feb.  7 

Mar,  6 

Apr.  7 

May  2 

June  3 


139.3 
136.3 
13^,U 
1^!+.U 
13^  A 
131.7 
13^^.1 
1U3.3 
150.2 

153.3 
151.9 
1U8.3 

1I+5.4 
141.8 
136.8 
135.1+ 
132.1 
137.2 


179.7 
178.5 
176.8 
175.6 

175.3 
173.7 
17k.  6 

178.5 
183.7 
186.8 

188.7 
188 .1 

186,9 
185.4 
181.8 
179.6 
177.2 
177.5 


a.  Meas.  from  P.W.D.  except  as  noted. 

b.  Meas.  from  owr.er. 

c.  Meas.  from  D.W.R. 

d .  Air  gage  R.P.  used  by  owner. 

e.  Tape  R.P.  used  by  DcW  R. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVFJ.S  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "C"^ 

« 

(continued) 

Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water         Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface,                  and 

Date 

surface, 

R.P.   elev. 

feet               R.P.    elev. 

feet 

C-lO-E-11 

Jan. 

5, 

1955 

117.8            C-12-E-11 

Jan.     3j 

1956 

c 

189.4 

IOU6.6 

Feb. 

U 

117.3                Cont. 

Feb.      1 

c 

189.1^ 

Mar. 

6 

116.0 

Mar.      1 

c 

189.7 

Apr. 

5 

115.1 

Mar.    \h 

b 

219.0 

Apr. 

30 

IIU.6 

Apr.     .3 

c 

189.7 

June 

1 

113.6 

May       2 

c 

187.5 

July 

3 

113  =  7 

June     6 

c 

187.3 

Aug. 

2 

113.5 

Sep. 

\h 

119. i+ 

' 

Oct. 

6 

121.7           C-I6-F-II 

Jan.      5, 

1955 

21+5.6 

Nov. 

9 

I2I+.2                916. i^ 

Feb.      h 

2ii4.3 

Dec. 

6 

125. i^ 

Mar.      6 
Apr.      5 

2U2.7 
2U2.6 

Jan. 

8, 

1956 

125.3 

Apr.  30 

2i+0,6 

Feb, 

7 

12U.8 

May     31 

2U6.6 

Mar. 

6 

12I+.U 

July     1 

250.5 

Apr. 

1^ 

120.8 

Aug.      1 

253.5 

May 

2 

119.0 

Sep.    11 

257.4 

June 

3 

118.0 

Oct.      5 
Nov.      8 
Dec.      6 

258.8 
257.2 
25U.5 

_ 

C-ll-E-11 

Apr. 

6, 

1955 

b 

287.5 

1 

1188.5 
h 

Oct. 

28 

b 

288.8 

Jan.     8, 
Feb.      7 

1956 

252.2 
250.6 

Mar. 

li+, 

1956 

b 

285.2 

Mar.      6 
Apr.      8 
May       1 

250.1 
247.7 
246.9 

p 

rc-12-E-ll 

Jan. 

1, 

1955 

c 

186. 

June     7 

256,0 

T 

r. 

1129.2 

Feb. 

1 

c 

186. 

July     1 

257.4 

> 

Mar. 

1 

c 

186. 

Aug.      5 

257.7 

♦ 
I 

Apr. 

1 

c 

186. 

Sep.   23 

261,4 

May 

1 

c 

186. 

\ 

June 

1 

c 

186.0 

<" 

? 

July 

1 

c 

186.1            C-22-F-11 

Jan.      5, 

1955 

231.8 

( 

Aug. 

1 

c 

186,1                897.9 

Feb.      h 

230.6 

* 

Sep. 

2 

c 

186,1 

Mar.      6 

229.2 

t 

Oct. 

3 

c 

186,0 

Apr.      5 

229.2 

Nov. 

1 

c 

189.7 

Apr.  30 

227.5 

Dec. 

2 

c 

189.7 

a .     Meas .   from  P 

.W.D. 

except  as  noted. 

• 

b.     Meas.   from  D 

•W.R. 

c .     Meas .   from  owner . 

i 
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RECCELDS  OF  CSOUKD  WATER  LEVEI5  AT  WEIIS 
IKI  DIS^IEICT  "C"®- 
(continued) 


• 

Mfct.R.P. 

. 

Dist.R.P. 

Well  number 

• 

to  water 

Well  nunber 

I 

to  water 

and 

Date 

: 

suvface^ 

and 

I 

Date 

surface, 

R.P.  elev. 

• 

feet 

R 

.P.  elevo 

• 

feet 

C-22-F-11 

May 

31, 

1955 

232.0 

C 

_klj..p_12 

Jan. 

9, 

1956 

323.5 

Cont. 

July 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
No%'. 
Dec. 

1 

1 

11 

5 
8 

6 

235.1 
237.3 
2I4O.6 
214-2.1 
2kl.6 
238.6 

Cont. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

7 
7 
8 
1 
6 
1 
3 

32iv.o 
323.1 
321.1 
321.7 
32J+.3 
325. 1* 
328.1 

Jan. 

8. 

1956 

236.  t| 

Sep. 

21 

331.3 

Feb. 

7 

235.0 

Mar. 

6 

233.0 

Apr . 

8 

232.3 

C 

-1+7-F-12 

Apr . 

5. 

1955 

c 

II+9.8 

May 

1 

231.5 

698.8 

Nov. 

7 

c 

159.2 

June 

7 

237.9 

Mar. 

13, 

1956 

c 

152.0 

C-31a-F-ll 

Apr. 

5, 

1955 

b 

125.1 

733.2 

5fo"'. 

7 

b 

12  J.-.  3 

C 

-1^9-F-12 
720.0 

Jan. 

Feb, 

1, 

1 

1955 

d 
d 

172. 
171. 

Mfi.-r. 

13, 

1956 

b 

123.8 

Mar. 
Apr. 
May 

1 
1 

T 

J- 

d 
d 
d 

170. 
170. 
168. 

C-U2-E-12 

Apr. 

6, 

1955 

b 

306.9 

June 

1 

d 

172. 

865.6 

Ncv. 

8 

b 

313.2 

July 
Aug, 
Sep. 

1 
1 
1 

d 
d 
d 

178. 
185, 

C.U4-F-12 

Jan. 

V, 

1955 

327.3 

Oct, 

1 

d 

179. 

879.0 

Feb, 

5 

326.7 

Nov, 

1 

d 

178. 

Mar. 

2 

32^.9 

Dec. 

1 

d 

175. 

Apr. 

5 

319.8 

Apr. 

29 

318.8 

Jan, 

1. 

1956 

d 

17U. 

June 

1 

322.1 

Feb. 

1 

d 

17^0 

July 

1 

325.5 

Mar, 

1 

d 

173. 

Aug. 

2 

327.9 

Apr. 

t 

d 

172. 

Sep. 

11 

33^^.0 

May 

1 

d 

170, 

Oct. 

5 

3^2.1 

June 

*1 

d 

170. 

Nov. 

8 

332.5 

Dec. 

6 

329.1 

a.  Meas.  from  P.W.D.  except  as  noted. 

b,  Meas.  from  D.W.R, 

e.  Meas.  from  L.A.C.F.CoD. 

d.  Meas.  from  owner. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"^ 
(continued) 


:  Dist.R.P. 

Well  nvunber 

:  to  water 

and 

Date 

:   siarface, 

R.P.    elev. 

:       feet 

Well  number 

and 

R.P.  elev. 


Date 


DistoR.F. 

to  water 

surface, 

feet 


C-52a-F- 

■12       Jan. 

5, 

1955 

237.8 

C-62-F-I2 

Nov. 

30, 

1955 

c 

9^^. 

791.2 

Feb. 
Mar. 

5 
2 

236.6 
235.1 

Cont. 

Dec. 

31 

c 

91. 

Apr. 

5 

233.7 

Jan. 

31, 

1956 

c 

88. 

Apr. 

29 

230.8 

Feb. 

29 

c 

88. 

June 

1 

237.1 

Mar. 

13 

b 

87.3 

July 

1 

2U2.U 

Mar. 

31 

c 

85. 

Aug. 

1 

2U5.6 

Apr. 

30 

c 

85. 

Sep. 

11 

251.2 

May 

31 

c 

86. 

Oct. 

5 

252.7 

June 

30 

c 

86. 

Nov. 

8 

2U7.9 

Dec. 

6 

2U3.7 

C.7U-F-I2 

Apr. 

5, 

1955 

b 

129.7 

Jan. 

8, 

1956 

2I+O.2 

676.0 

Nov. 

7 

b 

133.1 

Feb. 

7 

235. i+ 

Mar. 

7 

236.8 

Mar. 

13, 

1956 

b 

127.9 

Apr. 

8 

235.7 

May 

1 

23U.5 

June 

6 

238.2 

C-76-F-I2 
665.8 

May 
Oct. 

31 

1955 

b 
b 

118.5 
12i^.5 

C-55-F-12         Apr. 

7, 

1955 

b 

183.3 

Mar. 

15, 

1956 

b 

120.0 

736.3 

Nov. 

8 

b 

187.1 

Mar. 

Ih, 

1956 

b 

183.0 

C-lOl-F-13 
603.0 

Jan. 
Feb. 
Mar. 

7, 
3 

10 

1955 

c 
c 
c 

99.0 
96.0 
98.0 

C-62-F-I2         Jan. 

31, 

1955 

c 

87. 

Apr. 

15 

c 

107.0 

673.6 

Feb. 

28 

c 

88. 

May 

27 

c 

108.0 

Mar. 

31 

c 

90. 

June 

17 

c 

116.0 

Apr. 

5 

b 

93.2 

July 

22 

c 

136.0 

Apr. 

30 

c 

87. 

Aug, 

5 

c 

I2U.O 

May 

31 

c 

85. 

Sep. 

23 

c 

13i+.0 

June 

30 

c 

87. 

Oct. 

21 

c 

121.0 

July  31 

c 

89. 

Nov. 

18 

c 

118.0 

Aug. 

31 

c 

97. 

Dec. 

15 

c 

112.0 

Sep. 

30 

c 

107. 

Oct. 

31 

c 

97. 

Jan. 

13, 

1956 

c 

108.0 

Nov. 

7 

b 

97.7 

Feb. 

10 

c 

105.0 

a. 

Meas.   from  P 

.WoD. 

exc 

:ept  as 

noted. 

b. 

Meas.   from  D.W.R, 

c. 

Meas.  from  owner. 
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RECCBDS  OF  CKOUM)  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT   "C"^ 
(contirmed) 


Well  number 

and 

R.P.   elev. 


Date 


Dist.RoP, 

to  water 

suriTace, 

feet 


C-lOl-F-13 
Cont . 


C-102-F-l^ 


C-IO3-F-I3 
627.5 


C-lll-F-11 
776.3 


Mar.   13,  1956  b 

Apr.   11  c 

May       9  c 

June  20  c 


Apr.      %   1955  b 
Nov .     8  b 


Apr. 
Nov. 


5>   1955  b 
8  ^ 


104.1 
110.0 

115,0 
115. 0 

16,1 
19. i^ 


Mar.   13,   1956  b         16.4 


86. U 

98.1 


Mai-o   111-,   1956  b         89.3 


Jan.  5,,   1955  161^-5 

Feb.  5  163.1 

Mar.  2  I61.6 

Apr.  5  162.3 

Apr.  29  161=7 

June  1  160 . 6 

July  3  162.  U 

Aug.  2  164.7 

Sep.  Ik  167.5 

Oct.  6  167.3 

Nov.  9  166.2 

Dee,  6  165.3 

Jan.  8,   1956  163.0 

Feb.  7  161.7 

Mar.  6  161.0 

Apr.  k  160,2 

May  2  159.2 

June  7  162 oG 


:  Dist.R.P, 

Well  number 

:  to  water 

and 

Date 

:  5-arfacej, 

R.P,  elev. 

:   feet 

C=.115-E-12 
1105. 


C-119-F-12 
662.5 


C-I3O-F-I3 
677.0 


Apr. 
Nov. 


Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr, 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 


5,   1955  b 
8  b 


1, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1, 
1 

1 


Jan. 
Feb. 
M3.r. 
Mar,  13 
Apr.  1 
May  1 
June     1 


15, 
15 
15 
5 
18 


Ja:a, 
Feb. 
Mar . 
Apr. 
May 
June  15 
July  15 
Aug.  15 
Aug.  31 
Sep.  30 
Oct.  27 


1955 


1956  c 
c 
c 
b 
c 
c 
c 


1955 


48.2 

55.6 


112,0 
112  oO 
109.0 
110.0 

106.0 

110.0 
112,0 
121  oO 
124.0 
125.0 
120.0 
117.0 

116  cO 
116.0 
116.0 
110,2 
110.0 
109.0 
lli.O 


177.0 
175.0 
170.0 
170.2 
181.0 
185.0 
193.0 
204,0 

208.0 
203,0 
198.2 


a.  Meas.   from  P.W.D.   eaccept  as  noted. 

b.  Me8,s,   from  D.W.R, 

c.  Meas.  from  owner. 
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RECCRDS  OF  GROUUD  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"a 
(continued) 


Dist.R.P. 

Well  nxunber 

to  water 

and 

Date 

surface. 

R.P.    elev. 

feet 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface, 

R.P.   elev. 

feet 

C-I3O-F-I3 

Nov. 

30, 

1955 

c 

191.0 

C-201-G-12 

Jan. 

1, 

1955 

c 

306. 

Cont. 

Dec. 

30 

c 

185.0 

507.7 

Feb. 
Mar. 

1 
1 

c 
c 

302. 
300. 

Jan. 

31, 

1956 

c 

19^.0 

Apr. 

1 

c 

305. 

Feb. 

15 

c 

193.0 

May 

1 

c 

305- 

Mar. 

13 

b 

175.7 

June 

1 

c 

305. 

Mar. 

31 

c 

l8i+.0 

July 

1 

c 

318. 

Apr. 

25 

c 

183.0 

Aug. 

1 

c 

318. 

July 

15 

c 

195.0 

Sep. 

1 

c 

318. 

July  31 

c 

203.0 

Oct. 

1 

c 

323. 

Aug. 

15 

c 

205.0 

Nov. 

1 

c 

319. 

Aug. 

31 

c 

205.0 

Dec. 
Jan. 

1 
1, 

1956 

c 
c 

318. 
317. 

C-2OO-F-I3 

Jan. 

IK 

1955 

220.0 

Feb. 

1 

c 

318. 

U81.I 

Feb. 

18 

220.5 

Mar. 

1 

c 

318. 

Mar. 

11 

220.8 

Apr. 

1 

c 

31i^. 

Apr. 

1 

220.9 

May 

1 

c 

311. 

May 

13 

221.0 

June 

1 

c 

313. 

dune 

2k 

222.1 

July  15 

223.0 

Aug. 

26 

223.9 

C-20U-G-I2 

Jan. 

25, 

1955 

d 

275. 

Sep. 

16 

22U.5 

1^78.9 

Feb. 

1 

d 

275. 

Oct. 

28 

22U.5 

Max. 

1 

d 

272. 

Nov. 

18 

22U.6 

Apr. 

1 

d 

272. 

Dec. 

30 

22i+.7 

May 
June 

1 
30 

d 
d 

272. 
275. 

Jan. 

20, 

1956 

22i+.U 

July  30 

d 

270. 

Feb. 

10 

22U.5 

Aug. 

30 

d 

281. 

Mar. 

2 

221+.!^ 

Sep. 

30 

d 

282. 

Mar. 

23 

22U.7 

Oct. 

30 

d 

282. 

Apr. 

13 

225.5 

Nov. 

30 

d 

280. 

May 

k 

225.8 

Dec. 

30 

d 

280. 

May 

25 

225.3 

June 

15 

226.6 

Jan. 

1, 

1956 

c 

280. 

July  27 

d 

227.3 

Feb. 

1 

c 

280. 

Aug. 

17 

d 

227.7 

Mar. 

1 

c 

280. 

Sep. 

7 

d 

228.1 

Apr. 

1 

c 

280. 

Sep. 

28 

d 

228.6 

May 
June 

1 
1 

c 
c 

280. 
280. 

a.  Meas.  frcsm  L=A.C.F«C.D, 

b.  Meas.  from  D.W.R. 

c .  Meas .  from  owner . 

d.  Meas.  from  S.G.V.P.A. 


except  as  noted. 
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RECORDS  OF  GROUKD  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DIS'IRICT  "C"^ 
(continued) 


Diet .R.P. 

Well  number  : 

to  water 

and     : 

Date 

surface, 

R.P.  elev.  : 

feet 

Well  number 
and 

R.P.  elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

feet 


C-206-G-12 

Jan. 

12, 

1955 

337.8 

0-223-0-13 

Jan. 

20, 

1956 

59.8 

53^.6 

Jan. 

28 

338.0 

Cont. 

Feb . 

10 

59-6 

Feb. 

18 

337.9 

Mar. 

2 

59-1 

Mar. 

11 

3^+0.8 

Apr. 

13 

59.7 

Apr. 

1 

338.2 

May 

1+ 

61,0 

Apr. 

22 

339.0 

June 

15 

59.9 

May 

13 

337.8 

May 

29 

339.6 

June 

2k 

.< 

3iH.3 

C-224-G-13 

Jan. 

1, 

1955 

61+, 

Aug. 

5 

3U1.9 

31^.5 

Feb. 

1 

6k. 

Sep. 

12 

3i^6.5 

Mfl.r . 

1 

6U. 

Oct. 

28 

3I+6.O 

Apr. 

1 

6k. 

Nov, 

13 

3^^5-2 

May 

1 

6k. 

Dec. 

30 

3^3.3 

June 
July 

1 
1 

65. 
66. 

Jan. 

31, 

1956 

b 

3^6. 

Aug. 

1 

67. 

Feb. 

29 

b 

3'-^k. 

Sep. 

1 

68. 

Mar. 

31 

b 

3h6. 

Oct. 

1 

66. 

Apr. 

30 

b 

3k6. 

Nov. 

1 

65. 

May 

31 

b 

3i^9. 

Dec. 

1 

68. 

June 

30 

b 

3k9. 

Jan. 
Feb. 

1, 

1 

1956 

65. 
65. 

C-223-G-I3 

Jan. 

7, 

1955 

56.3 

Mar. 

1 

66.5 

306.2 

Jan, 

28 

56.2 

Apr - 

1 

67. 

Feb. 

18 

56.1 

May 

1 

67. 

Mar. 

11 

56,2 

Apr. 

1 

56.3 

Apr. 

22 

^6,6 

C-230a-H-13 

Jan. 

7, 

1955 

35-7 

May 

13 

56.6 

281.9 

Feb. 

18 

3k.6 

May 

29 

56.8 

Mar. 

11 

35.1 

June 

2k 

57.3 

Apr, 

1 

35-3 

July  15 

57.6 

May 

13 

35oO 

Aug. 

5 

57.9 

June 

2k 

35.i^ 

Sep. 

16 

58.8 

July  15 

35.8 

Oct. 

T 

59.0 

Aug. 

3 

36.1+ 

Nov. 

18 

59.7 

Sep. 

16 

35.6 

Dec. 

9 

59.6 

Oct, 

7 

38,8 

a.  Measts. 

from 

L.A.C.F. 

CoD.  by  S.G.V.P.A.  except  as 

noted. 

b.  Meas.  from  owner. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"* 
(continued) 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  nvmber 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Dat 

e 

surface, 

and 

Date 

surface. 

R.P.  elev. 

feet 

R.P.  el 

ev. 

feet 

C-230a-H-13 

Nov. 

18, 

1955 

39.3 

C-237W-H 

-13 

Oct. 

5, 

1955 

21.0 

Cont. 

Dec. 
Jan. 

9 

20, 

1956 

39.^ 

39-0 

Cont. 

Nov. 
Dec. 

9 
7 

20.8 
19.8 

Feb. 

10 

3^.6 

Jan. 

11, 

1956 

19.3 

Mar. 

2 

35.1 

Feb. 

8 

iQ.k 

Apr. 

13 

3k.k 

Max. 

7 

18.5 

May 

k 

33.6 

Apr. 

11 

19.1 

May 

25 

35.3 

May 

9 

18.8 

June 

15 

35.5 

June 

13 

19.2 

C.23^-H-13 

Jan. 

5, 

1955 

13. i^ 

C-239-H- 

13 

Jan. 

7, 

1955 

17.6 

2k2.6 

Feb. 

2 

12.9 

228.2 

Feb. 

18 

17.3 

Mar. 

2 

12.8 

Apr. 

1 

18.1 

Apr. 

6 

13.0 

May 

13 

18.0 

May 

h 

12.6 

June 

2k 

19.6 

June 

1 

13. u 

July  15 

20.6 

July 

6 

13.8 

Aug. 

26 

21.1+ 

Aug. 

10 

14. 7 

Sep. 

16 

20.5 

Sep. 

lU 

15.1 

Oct. 

7 

21.8 

Oct. 

12 

l^.k 

Nov, 

18 

20.1 

Nov. 

9 

15.6 

Dec. 

7 

19.2 

Dec. 

11^ 

15.2 

Dec. 

30 

18.9 

Jan. 

11, 

1956 

15. u 

Jan. 

9, 

1956 

19.2 

Feb. 

15 

1^.3 

Feb. 

20 

18.6 

Mar. 

11^ 

Ik.k 

Mar. 

13 

18.9 

Apr. 

11 

lU.7 

Apr. 

13 

19. U 

May 

16 

1I+.7 

May 
June 

1+ 
15 

19.2 
19.8 

C-237W-H-13 

Jan. 

5, 

1955 

16.9 

2UO.O 

Feb. 

2 

16. U 

C-2UI-F- 

Ik 

Jan. 

12, 

1955 

162.6 

Meir. 

2 

16,3 

i+16,6 

Feb. 

18 

162.3 

Apr. 

6 

16.9 

Meir. 

11 

162.1+ 

May 

h 

17.1 

Apr. 

1 

162.5 

June 

1 

17.5 

May 

13 

162.  U 

July 

6 

18.1^ 

June 

2k 

163.2 

Aug. 

10 

22.6 

July  15 

163.9 

Sep. 

7 

20.7 

Aug. 

5 

164.5 

*  Meas.  from  L.A.C.F.C.D.  by  S.G.V.P.A. 


-79- 


RECORDS  OF  GROUND  WATEK  LEVEI5  AT  WELLS 
IH  DISraiCT  "C"a 
(continued) 


Bist.R.P. 

Well  number    : 

to  water 

and 

Date 

surface, 

R.P.    elev.    : 

feet 

o 

:  Dist»R,P. 

Well  number   : 

;  to  water 

and            '. 

Date 

:   surface, 

R.P.   elev.    ; 

;       feet 

C-2i+l-F- 

Ik 

Sep. 

16, 

1955 

166.2 

C-2i^3-F-li<- 

Sepo 

2, 

1955 

170.0 

Cont. 

Oct. 

7 

166.3 

Cent. 

Oct. 

h 

170.0 

Kov. 

18 

166.7 

Nov. 

1 

171.0 

Dec. 

9 

166.6 

Dec. 

30 

170.0 

Jan. 

20, 

1956 

166.7 

Feb. 

10, 

1956 

168.9 

Feb. 

10 

166.6 

Mar. 

2 

168.3 

Mar. 

2 

166.8 

May 

25 

168.0 

Apr. 

13 

167.0 

May 

1^ 

167.0 

June 

15 

168.1 

C-2U3b-F 
797.2 

-11^ 

Apr. 
Dec. 

13, 
Ik 

1955 

U5o3 
U9.8 

C-2^2-F- 

■Ik 

Nov. 

15, 

195it 

156. 

Apr. 

17, 

1956 

i;2.l 

lfOU.5 

Apr. 

15, 

1955 

155. 

C-2l+3d-F 

-lU 

Jan. 

7, 

1955 

103.8 

May 

15 

152. 

699.5 

Feb. 

18 

82.3 

June 

15 

153. 

Mar. 

11 

88.7 

July  15 

15i^. 

Apr. 

1 

87.6 

Aug . 

15 

157. 

May 

13 

90.9 

Sep. 

15 

159. 

June 

2k 

98.3 

Oct. 

15 

158. 

697.6^ 

July  15 

102.2 

Nov, 

15 

l6o« 

Aug. 

5 

103.7 

Dec. 

15 

158. 

Sep. 
Oct. 

16 

7 

i07.il 
109.1 

Jan. 

15. 

1956 

158. 

Nov. 

18 

107.8 

Feb. 

15 

157. 

Dec. 

9 

106.6 

Mar. 

15 

157. 

Apr. 

15 

153. 

Jan. 

20, 

1956 

106.9 

May 

15 

156. 

Feb. 
Mar. 
Apr. 

10 

2 

13 

97.5 
91.0 
91.0 

C-2U3-F- 

-Ik 

Jan. 

7, 

1955 

163.9 

May 

k 

90.2 

U16.5 

Feb. 
Mar. 
Apr. 

18 
11 
22 

163.5 
163.3 
l61+o3 

June 

15 

97.0 

June 

3 

16U.O 

C--259-H-; 

Li^ 

Jan. 

6, 

1955 

kl.7 

July 

1 

165.0 

292.0 

Feb. 

17 

k3.0 

Aug. 

2 

168.0 

Mar. 

10 

ii3.5 

a. 

Meas.  from  L 

oA.CF. 

CoDo 

b. 

R. 

P.    elev.   b 

eginnir 

ig  July,    19! 

J5. 

-80- 


RECORDS 

OF  GROUND  WATJJi  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "C 

1* 

(continued) 

Dist.R.P. 

! 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  n\:imber 

• 
• 

to  water 

and 

Date 

surface, 

and 

:           Date           : 

surface, 

R.P.   elev. 

feet 

R.P. 

elev. 

: 

feet 

C-259-H-II+ 

Apr. 

21, 

1955 

h3.1 

C-280- 

•F- 

15 

May    29, 

1955 

1+6.5 

Cent. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

12 

23 
11+ 

25 
11+ 
26 
16 
28 

1+5.8 
1+8.1+ 
1+9.6 
52.1 
53.2 
5I+.2 

53.7 

1+6.8 

Cont 

June  2I+ 
July     1 
Aug.      5 
Sep.    16 
Oct.     7 
Nov.   18 
Dec.   30 

Jan.   20, 

1956 

U8.7 
1+9.0 

55.3 
59-1 
57.2 
1+9.6 
50.1 

52.2 

Jan. 

18, 

1956 

1+6.8 

Feb.   10 

I+80I+ 

Feb. 

8 

1+6.5 

Mar.   22 

1+2.7 

Mar. 

21 

1+8.1 

Apr.   13 

1+5.6 

Apr. 

11 

1+8.1+ 

May     25 

1+6.2 

May 

2 

1+7.8 

June  15 

1+7.2 

June 

13 

1+8.1 

C-281- 

-F- 

•15 

Jan.   1I+, 

1955 

lOl+.O 

C-278-F-I5 

Jan. 

7, 

1955 

'27.6 

593 

.0 

Feb.      7 

83.9 

635.1 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

18 

11 

1 

13 
21+ 

18.1+ 
18.1 
18.5 
25. i^ 
29.2 

Mar .      9 
Apr.     6 
May     11 
June     1 
July     6 

71.1+ 
71.6 
81+. 3 
90.0 
100  oO 

July  15 

31.5 

Aug.      1+ 

105.2 

Aug. 

5 

32.6 

Sep.      9 

111.6 

Sep, 

16 

32.9 

Oct.      5 

111.2 

Oct. 

7 

31.1 

Nov.      1+ 

100.3 

Nov. 

18 

28.1+ 

Dec.   12 

96.7 

Dec. 

9 

28.6 

Jan.      1+, 

1956 

102.8 

Jan. 

20, 

1956 

31.1+ 

Febo   28 

85.0 

Feb. 

10 

25.8 

Mar.    11+ 

79-8 

Mar. 

2 

20.1+ 

Apr.   21+ 

86.6 

Apr. 

13 

2I+.7 

May     22 

81+. 8 

May 

1+ 

2I+.5 

June  20 

88.0 

June 

15 

25.3 

C-283 

-G- 

-15 

Jaji.      5, 

1955 

202.2 

C-28O-F-I5 

Jan. 

3, 

1955 

7I+.O 

1+56 

.6 

Feb.     2 

201.7 

591.'+ 

Apr. 

22 

1+2.2 

Mar.     2 

201.2 

*     Meas.   from  L.A.C.F.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUlJD  WATER  LMELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"^ 
(continued) 


:  Dist.R.P. 

Well  number   : 

t  to  water 

and            : 

Date 

;   surface. 

R.P.   elev.    : 

:       feet 

Well  n\amber 

and 

R.P.   elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

feet 


C-283-G-15 

Apr. 

6, 

1955 

200.2 

C-29l+a-G-15 

May 

^, 

1955 

131.7 

Cont. 

May- 

k 

200.2 

Cont. 

June 

3 

132.2 

June 

1 

200.8 

July 

6 

13^*-. 3 

July 

6 

203.0 

Aiig. 

3 

136.1+ 

Aug. 

3 

205. u 

Sep. 

7 

139.3 

Sep. 

7 

208.2 

Oct. 

5 

11+0.6 

Oct. 

5 

209.8 

Nov. 

2 

lUi.o 

Nov. 

2 

210.2 

Dec. 

7 

139. i+ 

Dec. 

7 

209.2 

Jan. 

^. 

1956 

137.9 

Jan. 

h, 

1956 

207.8 

Feb. 

1 

137.5 

Feb. 

1 

207.1+ 

Mar. 

7 

136.2 

Mar. 

7 

205.5 

Apr. 

1+ 

136.1+ 

Apr. 

1+ 

205.3 

May 

2 

1360O 

May 

2 

2011-.8 

June 

6 

136.6 

June 

6 

205.5 

June 

30 

b 

138.1 

July  31 

b 

ii+o  -  5 

Aug. 

31 

b 

1U2.2 

C-285-F-I6 

Jan. 

7, 

1955 

61 08 

Sep. 

30 

b 

li+3-5 

686.3 

Mar. 
Apr. 

il 

1 

38.5 
39.8 

May 

13 

57. 7 

C-295-G-I5 

Jan . 

6, 

1955 

1I+3.6 

May 

29 

6o.k 

Uoi.U 

Feb. 

17 

1^3.5 

July 

1 

70.0 

Mar. 

10 

li+3.3 

Oct. 

1^ 

69.5 

Apr. 

21 

1I+3.8 

Not. 

1 

60,0 

May 

12 

11+3.1 

Dec. 

9 

65.4 

June 

23 

II+5.2 

Dec. 

30 

69.6 

July 
Aug. 

Ik 
25 

1I+6.6 
li+9.8 

Feb. 

10, 

1956 

50.8 

Sep. 

15 

152.1+ 

Mar. 

2 

i+3.1 

Oct. 

27 

152.5 

May 

k 

53.3 

Nov. 

17 

152.3 

May 

25 

53=1 

Dec. 

29 

li+9.9 

Jxme 

15 

58.3 

Jan. 

Feb. 

19, 
9 

1956 

1I+9.6 
11+9.0 

C-29l+a-G-15 

Jan. 

5, 

1955 

132.  U 

Mar. 

1 

1I+8.I+ 

387,7 

Feb. 

2 

132.  c 

May 

3 

li+7.9 

Mar. 

2 

131.8 

June 

Ik 

ll:-9.1 

Apr. 

6 

131.6 

a.     Meas.   from  L 

,A,C.F.C 

.Do   except 

as  noted. 

b.     Meas,   from  U.S.G.S. 
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RECORDS  OF  C3^0UTtD  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

II* 


IN  DISTRICT  "C" 
(continued) 


DistoR.P. 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

s\irface, 

R.P.   elev. 

feet 

:  Dlst.R.P. 

Well  nvunber    : 

:   to  water 

and            : 

Date 

:   surface. 

R.P.   elev.    : 

:       feet 

C-296-G-I5 

Jan. 

6, 

1955 

16U.U 

C-309-H-I5 

Jan. 

6, 

1955 

60.9 

k2k.7 

Feb, 

17 

163.9 

320.3 

Feb, 

17 

60.6 

Mar. 

10 

163.6 

Mar. 

10 

61.2 

Apr. 

21 

i6i+.o 

Apr. 

21 

63.7 

May 

28 

163.7 

May 

12 

63.1 

June 

23 

165.3 

June 

23 

65.0 

July 

Ik 

166.6 

July 

14 

68.8 

Aug. 

25 

169.8 

Aug. 

24 

70.7 

Sep. 

15 

Hl.k 

Sep, 

15 

71,0 

Oct. 

27 

172.  i^ 

Oct. 

6 

69.3 

Nov. 

17 

172.  U 

Nov. 

17 

68.1 

Dec. 

29 

170.6 

Dec. 

29 

68.9 

Jan. 

19, 

1956 

170.1 

Jan. 

19, 

1956 

66.2 

Feb. 

9 

169.5 

Feb. 

9 

65.3 

Mar. 

1 

169.2 

Mar. 

1 

65.3 

May 

3 

168.6 

Apr. 

May 

June 

14 

3 
14 

66.4 

67.1 
68.1 

C-3OO-H-I5 

Jan. 

5, 

1955 

142.6 

July 

26 

69.9 

1^07.0 

Feb. 

2 

142.4 

Aug. 

16 

70.9 

Mar. 

2 

142.5 

Sep. 

27 

72.7 

Apr. 

6 

142.9 

May 

k 

143.2 

June 

1 

143.4 

C-316-I-I5 

Jan. 

6, 

1955 

17.7 

July 

6 

144.6 

309.2 

Feb. 

17 

16.2 

Aug. 

3 

146,2 

Mar, 

10 

16.1 

Sep. 

7 

148.2 

Apr. 

21 

18.7 

Oct. 

5 

149.6 

May 

12 

17.3 

Nov. 

2 

150.4 

June 

23 

19.8 

Dec. 

7 

150.0 

July 
Aug. 

14 
11 

23.2 
23.8 

Jan. 

k, 

1956 

149.0 

Sep. 

15 

23.6 

Feb. 

1 

148.6 

Oct. 

6 

23.1 

Mar. 

7 

148.3 

Nov. 

17 

21.3 

Apr. 

1+ 

148.5 

Dec. 

8 

19.8 

May 

2 

148.2 

Jime 

6 

148.4 

*  Meas.  from  LoA.C.F.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUI©  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


±\ 

UIV^  V/J.  VJL^^^ 

IN  DISTRICT  "C"* 

Jk^       iCkJ 

^ 

(continued) 

Dist.R.P. 

: 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

I 

to  water 

and 

Dat 

e            % 

surface, 

and 

Date     : 

surface. 

R.P.  elev. 

feet 

R.P.  elev. 
C-323-F-I6 

July 

7, 

1955 

feet 

C-316-I-I5 

Jan. 

19, 

1956 

20.6 

82.8 

Cont. 

Feb. 

9 

17.4 

Cont. 

Aug. 

11 

85.8 

Mar. 

1 

17.4 

Sep. 

7 

85.8 

Apr. 

14 

17.1 

Oct. 

5 

82.6 

May 

3 

16.2 

Nov. 

10 

77.1 

June 

14 

22.8 

Dec. 
Jan. 

8 
11, 

1956 

67.2 
73.6 

C-32O-F-I6 

Apr. 

13, 

1955 

33oO 

Feb. 

9 

34.2 

756.3 

May 

2 

22.5 

Mar, 

7 

28.3 

Nov. 

30 

39.3 

Apr. 
May 

5 
2 

58.5 
54.5 

May 

2, 

1956 

22,5 

June 

7 

61.1 

C-3a2-F-l6 

Feb. 

1; 

1955 

31.7 

C-328-F- 

-16 

Jan. 

6, 

1955 

94.8 

695»l 

MajT. 

2 

27.7 

671.4 

Feb. 

17 

49.4 

Mar. 

31 

30.7 

Mar. 

10 

40.4 

May 

0 

59o5 

Apr. 

21 

56.0 

June 

1 

66.8 

May 

28 

75.2 

July 

1 

78.5 

June 

23 

87«7 

Aug. 

1 

81.9 

July 

14 

95-0 

Sep. 

1 

80.1 

Aug. 

25 

104.0 

Oct. 

1 

78.0 

Sep. 

15 

103.9 

Oct. 

31 

61  =  4 

Oct. 

27 

97.0 

Dec. 

1 

63-1 

Nov, 
Dec. 

17 
29 

94.5 
91.3 

Jan. 

3, 

1956 

73.6 

Feb. 

6 

47.4 

Jan. 

19, 

1956 

92.9 

Mar. 

1 

33.9 

Feb. 

9 

78.8 

Apr, 

2 

54.5 

Mar. 

22 

54.2 

May 

1 

53.8 

Apr. 

12 

68.3 

June 

1 

55o6 

May 
June 

24 
14 

73.1 
76.8 

C-323-F-16 

Jan. 

5, 

1955 

62.7 

693.3 

Feb. 

2 

25.4 

C-334-F- 

16 

Feb. 

2, 

1955 

91.6 

Mar. 

3 

21.9 

631.0 

Mar. 

2 

79.2 

Apr. 

6 

28.1 

Mar. 

31 

61.0 

May 

4 

60.7 

Apr. 

20 

56.1 

June 

2 

70.5 

May 

20 

60.6 

*  Meas .  from  L.A.C.F.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUWD  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"* 
(continued) 


:  Dist.R.Po 

Well  nvimber  s 

:  to  water 

and     t 

Date 

;  surface, 

R.P.  elev.  : 

:   feet 

I   Dist.R.P. 

Well  number  : 

;  to  water 

and     : 

Date 

:  surface. 

R.P.  elev.  : 

:   feet 

C-33U-P-I6 

June  20, 

1955 

70.6 

C-337-G-16 

Aug. 

25, 

1955 

280.7 

Cont. 

July  20 

79.^ 

Cont, 

Sep. 

15 

279.9 

Aug.  22 

83.8 

Oct. 

6 

281.4 

Sep.  20 

96.1^ 

NOYo 

17 

279.5 

Oct.  20 

100.8 

Dec. 

29 

277.6 

Nov.  10 

102.3 

Dec.  20 

103.7 

Jan. 
Feb. 

19, 
9 

1956 

278.8 
280.1 

Jan.  20, 

1956 

10U.3 

Mar. 

1 

280.0 

Feb.  9 

104.5 

Apr. 

14 

277.4 

Mar.  20 

96.3 

May 

24 

280.1 

Apr.  10 

81.4 

June 

14 

281.2 

May  20 

84.3 

June  11 

87.7 

C-338-G-I6 

Jan. 

6, 

1955 

250.6 

535.0 

May 

12 

250.6 

C-335-G-I6 

Mar.  31^ 

1955 

270.8 

Aug. 

25 

256.2 

538.2 

Apr.  21 

270.5 

Sep. 

15 

256.0 

May  28 

269.5 

Oct. 

25 

259.5 

June  23 

274.3 

Nov. 

21 

256,9 

July  Ik 

276.7 

Dec. 

20 

259.0 

Aug.  25 

281.2 

Sep.  15 

282.1 

Jan. 

IT, 

1956 

262,5 

Oct.  6 

281.8 

Feb, 

18 

253. T 

Nov.  17 

280.8 

Apr. 

11 

253.8 

Dec,  29 

279.5 

May 

15 

274,4 

Jan.  19, 

1956 

279.2 

Feb.   9 

278,8 

C.343-H-I6 

Jan. 

27, 

1955 

226.0 

Apr.  12 

277.2 

505.9 

Mar, 

31 

225.4 

May  2k 

277.1 

Apr. 

21 

228,3 

June  lU 

280,6 

May 

June 

July 

28 

23 
14 

227.2 
230.2 
230.5 

C-337-G-I6 

Jan.  6, 

1955 

276.3 

Aug. 

25 

233.7 

657.0 

Feb.  17 

277.9 

Sep. 

15 

234.2 

Mar.  10 

278,1 

Oct, 

18 

233.4 

Apr.  21 

278,3 

Nov. 

17 

231.3 

May  12 

278.6 

Dec. 

20 

23^.5 

June  23 

278,4 

July  Ik 

279.5 

*  Meas.  from  LoA.C.F.CoD. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATHK  LEVELS  AT  WELIS 
111  DISTRICT  "C"* 
(continued) 


t   Dist.R.P. 

Well  number 

:  to  vater 

and 

Date 

:  surface. 

R.P.  elev. 

:   feet 

Well  number 

and 

RoP.  elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

feet 


C-343-H-16 

Jan. 

16, 

1956 

230.0 

C-367-F- 

15 

Aug. 

•3 

1955 

293.  U 

Cont. 

Feb. 

17 

227.7 

Cont. 

Sep. 

14 

297.7 

Mar. 

13 

228.8 

Oct. 

5 

298.3 

Apr. 

11 

229.0 

Nov. 

16 

298.8 

May 

15 

229.2 

Dec. 

7 

298,0 

June 

ih 

232.6 

July 

5 

233 « 8 

Jan. 

18, 

1956 

296.9 

Aug. 

16 

236.2 

Feb. 

8 

296.5 

Sep. 

27 

23S.8 

Mar. 
Apr. 
May 

14 

4 

16 

293.5 
291.9 
292.4 

C-360-G-16 

Jan. 

5, 

1955 

198.5 

June 

6 

293.0 

U62.4 

Feb. 

2 

198.3 

July 

11 

295-6 

Mar. 

2 

197. 6 

Aug. 

1 

297.8 

6 

201.6 

Sep. 

12 

301.0 

May 

k 

197.4 

June 

15 

198.8 

July 

6 

203.5 

C-383C-I 

-13 

Apr. 

11, 

1955 

17.1 

Aug. 

3 

205.6 

219.4 

Dec. 

2 

15.4 

Sepo 

7 

208.0 

Oct. 

5 

208.9 

Apr. 

30, 

1956 

15.2 

Nov. 

2 

209.0 

Dec. 

7 

205.6 

c^4oi-F- 

16 

Apr. 

11, 

1955 

149.3 

Jan. 

h, 

1956 

207.0 

882. 

Dec. 

12 

160.0 

Feb. 

1 

204.2 

Mar. 

7 

206.3 

Apr. 

k 

206.8 

C-401C-F 

-16 

May 

28, 

1955 

258.4 

May 

2 

206.1 

704.7 

June 

23 

260.2 

June 

6 

205.6 

July 
Oct. 
Nov. 

14 

27 
17 

261.4 
261.0 
261.1 

C-367-F-I5 

Jan. 

5, 

1955 

291.8 

5U8.9 

Feb. 

16 

269.8 

Mar. 

22, 

1956 

257.2 

Mar. 

9 

287.4 

May 

24 

260.0 

Apr. 

20 

284.9 

May 

11 

285.9 

June 

22 

289.2 

C-4o4a-F 

-17 

Jan. 

18, 

1955 

123.4 

July  13 

291.1 

1115.0 

Feb. 

23 

119.4 

*  Meas 

.  from  L.i 

AoC.F.C 

oX'  0 
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RECORDS  OF  (2R0UKD  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"^ 
(continued) 


J 

:  Dlst.R.P. 

Well  number  : 

:  to  water' 

and     : 

Date 

:  surface, 

R.P.  elev.  : 

:   feet 

Well  number 

and 

R.P.  elev. 


Date 


Dist.R.F. 

to  water 

surface, 

feet 


C-lK)i+a-F-17 

Mar. 

16, 

1955 

IIU.8 

C-432-G-I7 

Apr. 

10, 

1956 

62,2 

Cont. 

Apr. 

May 

June 

18 
25 
22 

120,8 
126.6 
127-9 

Conto 

Aug. 

2k 

139.1 

C-444b-G-17 

Jan, 

12, 

1955 

198,7 

Nov. 

16 

li+3-1 

741.0 

Feb. 

9 

198,0 

Dec. 

28 

1U3.3 

Mar. 
Apr. 

8 

11 

197.9 
199.0 

Jan. 

18, 

1956 

133  =  9 

May 

18 

198,2 

Feb. 

15 

110.7 

June 

15 

198.3 

Mar. 

Ik 

99-8 

July 

20 

198.3 

Apr» 

2k 

109,2 

Aug. 
Sep. 
Oct, 

17 
21 
11 

203-1 
200.5 
201,0 

C-lt05-F-17 

Jan. 

1, 

1955 

b 

U2I+0O 

Nov. 

23 

199.8 

950. 

Feb. 
Mar. 

1 
1 

b 
b 

1^21.8 
U20.0 

Dec. 

21 

200.4 

Apr. 

1 

b 

1+23-0 

Jan. 

18, 

1956 

199.2 

May 

10 

b 

421.0 

Feb. 

21 

196.5 

July  29 

427  oO 

Mar. 

14 

199.8 

Aug. 

29 

427-0 

Apr. 

10 

200,6 

Sep. 

30 

428.0 

May 

29 

199.9 

Octo 

30 

423-0 

June 

20 

201,4 

Nov. 

28 

425.0 

Dec, 

27 

444,0 

C-446a-G-17 

Jan. 

12, 

1955 

92.7 

Jan. 

1, 

1956 

424,0 

880,6 

Feb. 

9 

93.4 

Mar. 

1 

423,0 

Mar. 

8 

94.0 

Apr. 

2 

426,0 

Apr. 

11 

94.6 

July 

1 

429,0 

May 

18 

95.1 

Aug. 

1 

427,0 

June 

15 

95-3 

Sep. 

1 

431 -0 

July 
Aug. 
Sep, 

20 
11 
21 

95-1 
94,9 
94-5 

C-U26a-F-17 

Apr, 

11, 

1955 

108.8 

Oct, 

11 

94.1 

896. 

Nov. 

28 

96.8 

Nov. 
Dec, 

28 
21 

93.9 
94.2 

C-I+32-G-I7 

Apr, 

11, 

1955 

62.1 

Jan. 

18, 

1956 

94.7 

739.9 

Nov, 

23 

63-3 

Feb, 

14 

94.9 

a.  Meas.  from  Lo 

AoC.F 

,C< 

Do  except 

as  noted. 

b.  Meas.  from  L. 

AoC.F 

,C< 

D,  by  Citj 

f  of  Pomona. 
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RECQS3S  OF  mOWm  WATER  LSYELS   AT  WELIS 
lif  DISTRICT  "C"* 
(continued"^ 


J  Dist.R.Pc 

Well  numbei"  J 

:  to  water 

and     : 

Date 

:  sux-face, 

RoP.  elev.  : 

:   I'eet 

C-kh6a-G-ll 
Cont, 


Ms-r.  Ik, 
Apr.  10 
May  15 

June  20 


1956 


C-kk6c-G-ll     Jan.  5,  1955 
869.7      Feb.  1 
Mar.  1 
Apr .  k 

May  11 
June  8 

Sep.  23 
Oct,  5 

lov.  16 

Nov.  30 

Dae.  28 

Jan.  11.,  1956 

'Feb.  Ik 

Apr.  10 

C-kk6e-G-l&    Apr.  11,  1955 

934. U     Nov.  25 


C-453--G-17 
531.1 


Apr.  9.0  1956 


Jan.  1,  1955 
Feb.  16 
Mar.  11 
Apr .  6 
May  IT 
June  15 
July  13 
Aug.  IT 
Sep.  30 
Oct.  18 
Nov.  Ik 
Dec.  18 


93"  9 
93-3 

93.2 

93.1 


212.1 
210.4 
209.1 


208, 


212.9 
21^.5 

227.8 

226.3 
230.1 
21a.  4 
213.2 

212.4 
210.3 
211.7 


191.2 
191.0 

190.4 


116,4 
114.0 

119.4 

133. 

132.6 

15'H.0 

155«5 

155.1 

155.T 

146.3 

l4T.i 
128.  T 


:  Bist.R.P. 

Well  ntimber  : 

:  to  water 

and     : 

Bate 

:  surface^, 

R.F.  eleT.  ; 

:   feet 

C-453~G-1T      Jej:'-.  19;.  1956 
Coat .  Feb .   I6 

Max.  l4 
Apr.  20 
May  15 
Jv.ne     6 


C-493-G--18      Apr.     1,  1955 
1046.1  Nov.  28 


G-5D0-G-18 
1029,0 


Apr.     9,  1956 


Jan.  12;  1955 
Feb .  9 
Mar.  8 
May  18 
Aug.  10 
Nov.  16 
Nov.   28 

Feb.    14,    1956 
M.3ro  l4 
Apr.  25 
May     15 


C-512b"G-l8     Apr.   11.,    I955 
983,0  Nor,  28 

Apr.     9..   1956 


C~5i4"G-l8      Jan.  5., 

9T1.0  Feb.  2 

Jiiar.  2 

Apr.  6 

May  4 

June  1 

July  6 


1955 


122,5 
114.2 
116.2 
116.2 

112,9 

IIO.T 


201.2 

209.2 

209. S 


133.5 
131.4 
130.0 
129.8 
13T.^- 
13T.9 
136,5 


135.4 
133.6 
136.2 
135.6 


90.8 
89.1 

83.5 


92.3 
88.2 

86.0 

105.8 

90.1 

110,1 

131.2 


*  Meas.  from  L.A.CoF.CD. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"* 
(continued) 


Well  number 

and 

R.P.  elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

feet 


Well  number 

and 

R.P.  elev. 


Date 


Dist.R.P, 

to  water 

surface, 

feet 


C-514-G-18 

Aug. 

10, 

1955 

130.3 

C-595-G-19 

Apr. 

17, 

1956 

154.8 

Cont, 

Sep. 
Oct. 
Nov. 

7 

11 

9 

138.0 
130.4 
120.2 

Cont. 

Dec. 

7 

96.1 

C-6II-G-I9 

Jan. 

26, 

1955 

327.3 

Dec. 

28 

92.0 

1044.0 

Apr. 

6 

329.1 

Jaji. 

18, 

1956 

91.0 

Apr. 

10, 

1956 

299-8 

Feb. 

15 

86.8 

Mar. 

21 

93.2 

Apr. 

k 

90.6 

C-6l2a-G-l8 

Jan. 

4, 

1955 

184.0 

May 

7 

85.2 

1018. 

Feb. 

2 

183.8 

June 

6 

108.0 

Mar. 
Apr. 
May 

3 

4 

11 

183.9 
183.7 
184.1 

C-522-G-18 

Apr. 

11, 

1955 

55.0 

June 

1 

184.4 

930.0 

Nov. 

28 

61.3 

July 
Aug. 

6 
3 

184.7 
185.1 

Apr. 

IT, 

1956 

55.7 

Sep. 
Oct. 
Nov. 

7 
4 
2 

185.8 
186.4 
187.0 

C-522a-G-17 

Jan. 

5, 

1955 

85.6 

Dec. 

21 

187.9 

906.6 

Feb. 

1 

85.6 

Mar. 

1 

85.8 

Jan. 

11, 

1956 

187.8 

May 

11 

98.2 

Feb. 

8 

187.8 

June 

8 

93.1 

Mar. 

7 

188.2 

Aug. 

10 

101.8 

Apr. 

2 

189.6 

Oct. 

5 

97.3 

May 

7 

190.7 

Nov. 

16 

98.7 

June 

13 

191.3 

Nov. 

30 

93.8 

Dec. 

28 

92.1 

C-655q-F-l9 

Mar. 

30, 

1955 

40.6 

Jan. 

4, 

1956 

92.1 

1530.9 

Nov. 

29 

44.0 

Feb. 

Ik 

91.0 

Mar. 

7 

95.1 

Apr. 

11, 

1956 

28.8 

Apr. 

10 

102.9 

June 

20 

109.2 

C-656h-F-20 

Mar. 

30, 

1955 

29.3 

1831.0 

Nov. 

23 

32.1 

C-595-G-I9 

Mar. 

30, 

1955 

148.3 

1134.3 

Nov. 

30 

156.8 

Apr. 

11, 

1956 

27.1 

*  Meas.  frcan  L.A.C.F.C.D. 
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RECORDS  0?  GKOUM)  W/^.TEE  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DIS'iBICT  "C"a 
(continued) 


J 

:  DlstoR.P. 

Well  nvunber    : 

;  to  water 

and 

Date 

i   surface, 

R.P^   elev.    ; 

;       feet 

Well  number  ° 

and     ' 

R.Po  elev.  t 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

feet 


C-656i-F-20 

Mar. 

30, 

1955 

38.0 

C- 

-66OC-G-I9 

Aug. 

10, 

1955 

213-3 

2068.6 

Not. 
Apr. 

23 

11, 

1956 

55^6 
41.1 

Cont . 

NOY. 

Dec. 

Jan. 
Feb. 

2 
21 

K 

15 

1956 

220.2 
206.6 

20lto0 
202.3 

C-658-G-20 

Jan. 

31, 

1955 

177.0 

Mar. 

7 

200.5 

ll;82.0 

Feb. 

25 

175.0 

M8.y 

7 

198.5 

Mar. 

23 

l7'^-0 

June 

13 

211.2 

May 

16 

190.  C 

Nov  c. 

25 

198.0 

Dec. 

15 

191:.  0 

c 

.66i^"G-20 

1301.5 

Jan , 

Feb. 

15, 

1955 

b 
b 

395o 
392. 

Mar. 

15, 

1956 

191'). 

Max. 

b 

380. 

Apr  0 

16 

195. 

Apr. 

b 

Uoo, 

May 

15 

191 0 

May 
Nov. 

15 
29 

b 
b 

399  0 
423. 

C-659i-G-20 

Jan. 

12, 

1955 

195-0 

Jan. 

15, 

1956 

b 

1;17. 

1511.8 

Fab. 

9 

I92o0 

Febo 

15 

b 

if02, 

Mar. 

9 

190.7 

Mar. 

15 

b 

iv02. 

May 

h 

193  =  6 

Apr. 

8 

b 

Iil8. 

Aug. 

11 

207.7 

May 

15 

b 

kok. 

Sep. 

15 

212.6 

Oct . 

11 

214.2 

Roy. 

16 

215 « 6 

c 

-666 -G-19 

Apr. 

6, 

1955 

2I+O.O 

Dec. 

20 

2l5o6 

lllU. 

Deco 

7 

245.5 

Feb. 

8, 

1956 

211.7 

Apr. 

10, 

1956 

236.1 

Mar. 

15 

2ilo7 

Apr. 

18 

213.1 

May 

15 

212.5 

c 

=673-H-l9 

Apr.. 

5, 

1955 

242.2 

June 

27 

211.8 

901. 

Nov, 

8 

229.0 

C-66OC-G-I9 

Jan, 

^, 

1955 

195  0 

c 

-678k-H-19 

Apr. 

5, 

1955 

116,5 

1319.  i^ 

Feb. 
Mar. 

1 
3 

188.3 

l8>.5 

807=8 

Dec  = 

7 

114..  5 

Apr. 

k 

186.  if. 

Apr. 

16, 

1956 

IIU.3 

May 

k 

189.3 

July  13 

208.2 

a.     Meas.   from  LoA„CoFoC 

.Do  except 

as 

noted . 

b.     Meas.   from  L.A.CoF.C 

.Do  by  owner. 
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RECORDS  OF  (2^01MD  WATER  LEVELS  AT  WELIS 
IN  DISTRICT  "C"^ 
(continued) 


Well  nxamber 

and 

R.P.   elev. 


Date 


C-TOlc-I-lT  Jan.  ik,   1955 

523.3      Apr.  12 

May  17 

June  15 
July  13 

Aug.  17 

Sep.  7 

Oct.  11 

Nov.  7 

Dec.  21 

Jan,   9,  1956 
Mar.  1 
Apr.  h 
May  15 
June  6 


C-705a-I-17  Apr.  12,  1955 
606.5      Nov.  29 


May   2,  1956 


C-707-I-I7   Apr.  12,  1955 
U55.      Dec.  21 


May   1,  1956 


C-708-I-I5   Apr.  12,  1955 
37^.       Nov,  29 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

feet 


Apr.  17,  1956 


C-803g-I-l2  Jan.  17,  1955 
183.       Feb.  21 

Mar.  7      b 
Mar.  28      b 


32o0 

29«0 

29 

31 

35 

38 
38 

39.B 
38,6 
35.6 

3^.2 

30,6 
3000 
28. u 
29.2 


27A 
30.8 

25.1+ 


lU.O 
12.0 

13.2 


U8.7 
51.0 

M^.2 


65.0 
6k.k 
6U.6 
65. U 


:  Dist.R.P. 

Well  nianber 

;  to  water 

and 

Date 

:   surface, 

R.P.   elev. 

:        feet 

C-803g-l- 
Cont. 


■12 


Apr, 
May 
June 
June 


18, 

2 

6 
27 


1955  b 


July  15 


C-803r-I-12  Jan,  1,  1955 


213,0 


Feb.  1 
Apr,  29 


May 

June 

July 

Aug, 

Sep, 

Oct, 

Nov. 

Dec . 


1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


Jan.  5,  1956 
Feb.  21 
Mar.  2 
Apr.  5 
May  8 
June  19 


C-80i^q-I-13  Apr,  20,  1955 
230.5 


C-8lla-I-ll  Jan.  20,  1955 


181.7 


Mar.  3 
Apr.  Ik 
June  Ik 
July  7 
July  28 
Aug  o  18 
Sep.  8 
Sep.  29 


68.6 
70.5 
73  A 
77.6 

83o3 


106. 

99. 
105. 
108. 
112. 
122. 
113. 
131. 
121. 
131, 
121. 

112. 
115. 
115. 

117. 
119. 

123. 


3^.0 


191.  i^ 

191-5 
198 

199 
203 
206 
205 
209 
207 


a.  Meas.  from  L.A.C.FoC.D,  except  as  noted, 

b,  Meas,  from  S.G.VoP.A. 
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RECCeDS  OF  GaOTM)  WATER  UE¥ELS  AT  WELLS 


IN  DISTRICT  "C" 

(continued) 

• 

; 

DLot.R.P. 

• 

; 

Dist.R.P. 

Well  number 

• 

» 

to  -mter 

Well  number 

; 

t 

to  water 

eind 

:     Date     : 

surface, 

and 

:     Date     : 

surface. 

R.P.  elev. 

• 

0 

feet 

R.P.  elev. 

I 

• 

feet 

C-8lla-I-ll 

Oct,  20, 

1955 

206.0 

C-832-J" 

11 

July  1, 

1955 

158. 

Cont. 

Nov.  10 
Deoo  2 
Dec.  22 

208.1 
20^.6 
202.8 

Cont . 

Aug,  1 
Sep,  1 
Oct ,  1 
Nov.  1 

158. 
158. 
158. 
168 

Jan.  12, 

1956 

201 . 5 

Dec.  1 

168. 

Feb.  2 

201.1 

Mar.  15 

200.8 

Jan. 

1956 

168. 

Apr,  28 

202.6 

Feb,  10 

168. 

May  17 

207.3 

Mar.  5 

168. 

June  7 

206.6 

Apr.  6 
June  7 

168. 
168. 

C-812-I-11 

Jan.  20, 

1955 

11^0.2 

11^5.3 

Feb.  10 

li^O.l 

C.853-K. 

■13 

Jan.  20, 

1955 

102.4 

Mar,  3 

llf2,6 

110, 

Feb.  10 

102.2 

Apr,  Ik 

I5I08 

Mar.  3 

102,1 

May   5 

150.9 

July  7 

110,0 

June  Ik 

159o4 

Aug,  18 

113  0  5 

July  7 

161^,8 

Sep,  8 

115.9 

Aug.  18 

167,1 

Oct,  20 

113.3 

Sep.  8 

171.2 

Nov,  10 

113.6 

Sep,  29 

167.1^ 

Dec,  2 

111.8 

Oct.  2k 

15^,6 

Dec.  22 

110.8 

Nov.  23 

l5i«-,o 

Dec.  22 

155.1 

Jan,  12, 
Feb.  2 

1956 

110.8 
110,3 

Jan.  12, 

1956 

150.7 

Feb.  23 

110.0 

Feb,  2 

152oi^ 

Mai',  15 

111,2 

Mar.  15 

152,3 

Apr,  16 

111^,6 

Apr.  28 

152.5 

May  17 

113.6 

May  17 

155.1 

June  7 

165.5 

C-853a-K-13 

Jaa. .  20 , 

1955 

119.5 

121^.2 

Feb.  10 

119.3 

C -832 -J -11 

Jan.  1, 

1955 

150, 

Max,  3 

119.2 

l^k.3 

Feb.  1 
Apr.  1 
May   1 
June  1 

15c. 
150. 
152, 
152. 

Apr,  11 
May   5 
June  Ik 
July  7 

119.7 
120.3 
121.6 
122,0 

*     Meas.  from  L,A,C.FoCoD. 


-92- 


I 


RECORDS 

OF  GROUND  WATKH  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "C"* 

(cont: 

Lnued) 

:  DistoR.P, 

0 

0 

;  DistoR.P. 

Well  number 

:  to  water 

Well  number 

; 

;  to  water 

and 

Date 

:  surface.. 

and 

; 

Dat( 

a        * 

;  surface. 

R.P.  elev. 

:   feet 

R.P.  elev. 

I 

;   feet 

C-853a-K-13 

Aug. 

18, 

1955 

123.6 

C-872a-K-ll 

Jan. 

3, 

1955 

5U.0 

Cont. 

Sep. 

8 

12U.5 

87.0 

Feb. 

7 

53-9 

Oct. 

3 

125.5 

Mar. 

7 

5U.9 

Nov. 

10 

126.7 

Apr. 

1+ 

57.3 

Dec. 

22 

121, k 

May 
June 

2 
6 

55.2 

58.9 

Jan. 

12, 

1956 

127.  u 

July 

k 

58.2 

Feb. 

23 

123.5 

Aug. 

8 

61.6 

Mar. 

15 

I2U.5 

Sep. 

5 

64.3 

Apr. 

26 

126.0 

Oct. 

3 

60.3 

May 

17 

126.5 

Nov. 

7 

60.3 

June 

7 

127.1 

Dec. 
Jan. 

5 
3, 

1956 

58.4 
57.9 

C-872-K-II 

Jan, 

20, 

1955 

61.3 

Feb. 

6 

57.6 

95.9 

Feb. 

11 

61.1 

Mar. 

5 

58.8 

Mar. 

3 

61.3 

Apr. 

2 

60.2 

Apr. 

lii 

65. u 

May 

7 

60.9 

May 

5 

61.7 

June 

1+ 

62, U 

June 

Ik 

65.2 

July 

7 

66.1 

July  28 

67.3 

C-877d-L-l8 

Jan. 

21, 

1955 

41.5 

Aug. 

18 

68.8 

71.8 

Feb. 

11 

43,3 

Sep, 

8 

69.7 

Mar, 

29 

47. u 

Sep. 

29 

67.0 

Apr. 

15 

50.9 

Oct. 

20 

66.5 

May 

27 

49.7 

Nov. 

10 

66.6 

June 

15 

51.1 

Dec. 

2 

65.5 

July  29 

55.3 

Dec. 

22 

6U.1 

Aug. 
Sep, 

19 
30 

56.8 
52.8 

Jan. 

12, 

1956 

64.8 

Oct. 

21 

50.5 

Feb. 

2 

6U.7 

Nov, 

18 

49.4 

Feb. 

23 

61+. 9 

Dec. 

23 

47.4 

Mar. 

15 

66,5 

Apr. 

5 

66.9 

Jan. 

13, 

1956 

48.2 

Apr. 

28 

65.8 

Feb. 

3 

45.8 

May 

17 

69,3 

Mar. 

16 

50.2 

June 

7 

71.3 

Apr. 

27 

49.2 

*     Meas.   from  L.A.C.F.C.D. 
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RECOfSS  OF  CaOUKD  WATER  LET^ELS  AT  WELLS 
im  DISTRICT  "C"^ 
(continued) 


and 


Date 


=■88  Sc 
5S'.o 


-11 


k 

15 
6 


Jan.  21 J 
Fe-'i,  11 
Mar. 
Apr . 
May 
Ju.ie  15 
July  8 
ATj.g«  19 
Sep .  9 
Oct.  21 


1955 


.lan. 
Felj. 
Mss".   16 
Apr 
May 


3.  1956 
3 


6 
10 


•L-ll     Jan.   21,    1955 


71. 0 


Fe>. 
Mer. 
Apr. 
May 


11 

11 
6 


Ji3.ne  15 

J'jily  8 

Avg.  19 

Sep.  9 

Oc-c.  21 

Not.  11 

Dec.  23 

Jan.  13,   1956 

Fe^.  3 

Msx.  16 

Apr .  6 

Apr.  27 

May  18 

cune  29 


C"388b-L~12     Feb.     2,    1955 
7i^.5  Mar,     1 


Dist.S.P. 
to  va"er 
S'jr'ac.e, 

fsex 


36.0 

36.3 
35.3 
U3.9 
38.3 

50, i^ 

37-9 

41.1 
1^2,6 
i<-5.1 


75.0 
75-6 
75.6 

87.5 
83,0 
9^-.  2 
97.8 

103.9 

106.  !^- 

9^.3 

96.2 

85o>^ 

81J..6 
82.-=! 
88.0 
93  «0 
88.8 
9^-3 
103.3 


79.3 
79=0 


:  Dist.RoP. 

Vvell  number  % 

:  to  water 

and     t 

Date 

:  surface, 

R.P.  elev.  : 

I       feet 

C-888b-L-12    Apr.  8,   1955 

Cont .              June  1 

July  5 

Aug.  2 

Aug.  29 

Oct .  h 

Nov.  8 


C-891-L~13 
58.2 


C-39l+_L-l3 
61.7 


Jan.     kg 
Feb.  20 
Apr.     3 
May       2 


1956 


Jan.   27,    1955  b 


Feb.  2k 
Mar.  29 
Apr.  28 
May  2it 
June  28 
Jv.ly  26 
Aug.  25 
Sep.  29 
Oct.  20 
Not,  29 
Dec.  20 


b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 


Jan,  20,  1956  b 

Feb,  23  b 

Mar.  27  b 

Apr,  27  b 

May     29  b 


Jan.  27,  1955  b 


Feb.  24 
Mar.  29 
Apr,  28 
Me.y  2k 
June  28 
July  26 
Aug.  25 


b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 


89.9 

90.9 

99.2 

10i+.9 

108.1 

100.  l^ 

98.0 

86.9 
85.9 
93.7 
92.0 


51,5 
51,8 

65.9 
62.8 
66.5 
76.8 
81.6 
83.2 
77A 
70.8 
60.3 
57.k 

58.9 
53.^ 
66,1 
58.2 
68. li 


60.9 
60,2 
66.8 
67.1+ 
61+, 7 
75.8 

79.9 
78.6 


a,  Meas.  frca  L.A.CoFoC.D.   except  as  noted. 

b,  Meae  from  O.CF.C.D, 
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RECORDS  OF  GROUND 

WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "C"a 

(continued) 

:  Dist.R,P„ 

Dist,R»P, 

Well  niimber 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Dat 

e 

surface. 

and 

Dat 

e 

surface. 

R.P.  eleVo 

feet 

RoP,  elev. 

feet 

C-894-L-13 

Sepo 

29, 

1955 

78,4 

C-897k-M-13 

Jan, 

20, 

1956 

54.5 

Contc 

Octo 

20 

76,2 

Cont, 

Feb, 

23 

46,0 

NoVo 

29 

67,1 

Mar, 

27 

61,5 

DeCo 

20 

65.4 

Apr, 

May 

27 
29 

55.9 

60,4 

Jario 

20, 

1956 

66,7 

Feb, 

23 

61.3 

Maro 

27 

68.1 

C-900-M-13 

Jan, 

27, 

1955 

51.0 

> 

Aprc 

27 

64.3 

35.3 

Feb, 

24 

56,6 

I 

May 

29 

66,8 

Apr, 
May 

29 
28 
24 

71.1 
72.9 
64.1 

C-«96e-M-13 

Jan« 

27, 

1955 

50,1 

June 

28 

77oO 

53o6 

Feb, 

24 

50,6 

July  26 

87.2 

Mar, 

29 

59.5 

Aug, 

25 

90,0 

Apr, 

28 

65,6 

Sep, 

29 

81,5 

May 

24 

62,7 

Oct, 

20 

71,4 

June 

28 

72,1 

Nov. 

29 

58,7 

July 

26 

78,4 

Dec, 

20 

54.9 

Aug, 

25 

80.7 

Sep, 

29 

76,8 

Jan. 

20, 

1956 

56,4 

Oct, 

20 

70,0 

Feb, 

23 

52,6 

Nov. 

29 

59.8 

Mar. 

27 

65.4 

Dec, 

20 

54.0 

Apr. 
May 

27 
29 

58,8 
67.2 

Jan, 

20, 

1956 

56,2 

June 

28 

b 

79.5 

Feb, 

23 

51.1 

July  19 

b 

85.9 

Mar, 

27 

60,5 

Aug, 

30 

b 

90,1 

Apr, 

27 

55.4 

Sep, 

20 

b 

87.6 

May 

29 

62,3 

C_908b-M-12 

Feb, 

11, 

1955 

c 

90,6 

C-897k-M-13 

Jan, 

27, 

1955 

46,8 

53.3 

Apr. 

13 

c 

112,1 

45.2 

Feb, 

24 

46,8 

May 

6 

c 

103.5 

Mar. 

29 

61.5 

June 

15 

c 

108,5 

Apr, 

28 

64.0 

July 

8 

c 

113.9 

May 

24 

61.4 

Aug, 

19 

c 

119,7 

June 

28 

71.2 

Sep, 

9 

c 

119.8 

Oct, 

20 

68,4 

Oct. 

21 

c 

109.6 

Nov, 

29 

58,1 

Nov. 

11 

c 

105,9 

Dec, 

20 

56,2 

Dec, 

3 

c 

101.0 

I 


a,  Meas.  from  0,C.F,C,D.  except  as  noted. 

b,  Meas,  from  S.G.V.P.A. 

c,  Meas.  from  L,A,C.F.C,D,  by  S,G,V,P.A. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

J'N  DISTRICT  "C"^ 

(continued) 


« 

o 

Dist.R.P, 

; 

:  Dist.RoP. 

Well  nvjTiber 

• 

o 
o 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

:     Date 

c 

surface. 

and 

Date 

surface. 

R.Fo  elev. 

; 

: 

feet 

R,P.  elev. 

feet 

C-908b-M-12 

Jan .  3  J 

1956 

100.5 

C-910j-0=12 

Jan. 

21, 

1955 

32.2 

Cont. 

Feb.  3 

96,8 

17.8 

Feb. 

11 

35.5 

Mar.  16 

105,4 

Mar, 

4 

37.1 

Apr.  27 

104.0 

Mar, 

25 

36.9 

May  18 

110,0 

Apr. 

15 

36,7 

July  20 

d 

120.0 

May 

6 

33.2 

Aug.  10 

d 

121,9 

May 

27 

34.9 

Aug.  31 

d 

119.3 

June 

17 

34.3 

Sep.  21 

d 

122,0 

July 

8 

36,4 

July  29 

38,5 

Aug. 

19 

39.2 

C-908e=M-i2 

Jan.  25^ 

1955 

40.7 

Sep. 

16 

39.1 

32.5 

Apr.  13 

59,2 

Nov, 
Dec. 
Dee. 

18 

9 

30 

36.1 
34.5 
33.5 

C=909=N-=13 

Jan.  28;, 

1955 

b 

28.3 

25o5 

Feb.  28 

b 

28.3 

Jan, 

20. 

1956 

35.0 

Mar.  31 

b 

31.7 

Feb. 

9 

33.5 

Apr.  29 

b 

39.0 

Mar. 

2 

34.0 

May  31 

b 

33.2 

Mar. 

23 

36.3 

June  30 

b 

39.4 

Apr. 

13 

37,9 

July  28 

b 

45cO 

May 

4 

33.7 

Aug.  30 

b 

48,5 

Sep.  30 

b 

47.8 

Oct.  25 

b 

43.7 

C^9n='0=13 

Jan, 

21. 

1955 

30.5 

Nove  30 

b 

37,8 

11.8 

Feb. 

11 

33.2 

Dec.  22 

b 

33.6 

Mar. 
Mar, 

4 
25 

35.7 

37.8 

Jan,  24? 

1956 

b 

32.1 

Apr, 

15 

39.2 

Feb.  28 

b 

27,3 

May 

6 

37,2 

Mar,  29 

b 

31.5 

May 

27 

39.1 

Apr.  30 

b 

31.7 

June 

17 

38.3 

May  31 

b 

33.0 

July 

8 

43.2 

June  29 

b 

3^.6 

July  29 

47.1 

Aug, 

19 

48.9 

Sep, 

16 

39.5 

C-910b-0-13 

Jan,  21, 

1955 

2^,1 

Nov. 

18 

32.0 

8,1 

Feb.  ll' 
Mar.  4 

29.1 
33.1 

Dec. 

30 

32,2 

Apr.  15 

39.4 

Jan. 

20, 

1956 

35.2 

a.  Meas.  from  L.A.CF.C.D.  except  as  notedo 

b,  Meas.  from  O.C,F.C.D» 

c,  R»P.  elevation  beginning  July,  1955. 

d.  Meas.  from  S.G.V.P.A. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"^ 
(continued) 


Dist.R.P, 

Dist.R.F. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Dat 

e     : 

surface, 

and 

Dat 

e 

surface 

R,P,  elev. 

feet 

R.P.  elev. 

feet 

C-911-0-13 

Mar, 

2, 

1956  b 

38.1 

C-912b-0- 

■13 

Jan, 

23, 

1956 

48.9 

Cont, 

Mar. 

23 

b 

42.2 

Conto 

Feb, 

27 

62.7 

May 

4 

b 

34.2 

Mar, 

26 

62.2 

May 

25 

b 

36,8 

Apr. 

23 

53.5 

June 

15 

b 

40,0 

May 
June 

21 
18 

51.2 
58,9 

C-911b-N-13 

Jan, 

28, 

1955 

48.4 

13.8 

Feb, 

28 

53.0 

C-913C-N- 

-11 

Jan. 

21, 

1955 

b 

39.4 

Mar, 

31 

58.2 

37.5 

Feb, 

2 

b 

39.4 

Apr. 

29 

55.5 

Mar, 

1 

b 

39.5 

May 

31 

53.0 

Mar. 

25 

c 

41.9 

June 

30 

56.8 

May 

6 

c 

39.2 

15.4^ 

July 

28 

61.4 

June 

1 

b 

39,5 

Aug, 

30 

65.9 

July 

5 

b 

39.5 

Sep, 

30 

68.1 

Aug, 

1 

c 

39.6 

Oct, 

25 

65.8 

Aug, 

29 

c 

39.6 

Nov. 

30 

60.2 

Oct. 

3 

b 

39.7 

Dec. 

22 

57.7 

Nov, 
Dec. 

8 
9 

b 
c 

39.7 
42,3 

Jan. 

24, 

1956 

58.9 

Dec. 

30 

c 

39.7 

Feb. 

28 

54.7 

Mar. 

29 

64.4 

Jan. 

4, 

1956 

b 

39.7 

Apr. 

30 

61.9 

Feb. 

9 

c 

39.2 

May 

31 

62.1 

Mar. 

Apr, 
May 

2 

3 
1 

c 
b 
b 

39.7 
39.8 
39.8 

C-912b-0-13 

Jan. 

24, 

1955 

56.7 

32,0 

Feb. 
Mar. 

28 
28 

66.8 
55.6 

Apr. 

25 

58.4 

C-914b-N- 

-12 

Jan, 

28, 

1955 

59,6 

May 

23 

51.5 

31.4 

Feb. 

28 

62.2 

June 

20 

56.5 

Mar. 

31 

66,8 

July  25 

66,5 

Apr, 

29 

65.8 

Aug. 

15 

69.3 

May 

31 

64.2 

Sep. 

26 

64.9 

June 

30 

67.0 

Oct, 

24 

57,4 

July 

28 

70,6 

Nov. 

21 

55,4 

Aug. 

30 

72,8 

Dec. 

27 

50.6 

Sep. 

30 

71.9 

a.  Meas.  from  G.C.F.C.D.  except  as  noted. 

b.  Meas,  from  L,,A,C.F.C.D. 

c.  Meas,  from  L.A.C.F.C.D,  by  L.B.W.D. 

d.  R.  P.  elevation  beginning  July,  1955 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C'S 
(continued) 


Dist.RoP. 

c 

Dist,R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

* 

to  water 

and 

Date 

surface^ 

and 

Date 

surface, 

RoP.  elevo 

feet 

R.P.  elev. 

J 

feet 

C-914b-N-12 

Oct. 

25, 

1955 

69.6 

G-929f-L-ll 

Jan, 

2, 

1956 

b 

119,9 

Cont . 

Nov. 

30 

66.1 

Cont  0 

Feb. 

6 

b 

119,0 

Dec. 

22 

64.5 

Mar, 
Apr, 

5 
2 

b 

b 

119.5 
12.6.2 

Jan. 

24, 

1956 

64.7 

May 

7 

b 

125,7 

Feb. 

28 

63.1 

June 

11 

b 

134.6 

Mar. 

29 

67,2 

July 

2 

b 

135.8 

Acr. 

30 

62.2 

Aug. 

6 

b 

147,2 

May 

31 

67.8 

Sep. 

3 

b 

149.3 

C-927c-N=14 

Jan. 

13, 

1955 

61.0 

C-942a-xK-14 

Feb. 

10, 

1955 

b 

120.2 

48.3 

Apr, 

n 

1 

81.6 

144. 

Mar, 

3 

b 

118,6 

May 

10 

65.3 

May 

> 

b 

123,7 

June 

9 

72.6 

June 

-»  '. 

b 

127.7 

July 

7 

82.1 

Sep. 

30 

b 

135,6 

Sep. 

6 

88./^ 

Oct. 

20 

b 

134.2 

Oct. 

10 

78.5 

Deo. 

2 

b 

129.4 

Nov, 

8 

75  =  9 

Dec. 

6 

64.5 

Jan. 

12, 

1956  b 

126.7 

Feb. 

2 

b 

124.6 

Jan. 

10, 

1956 

69,6 

Mar, 

15 

b 

131.1 

Feb. 

rf 

62.8 

Apr. 

26 

b 

132.4 

Mar. 

6 

67,5 

May 

b 

133.3 

May 

8 

68.6 

-June 

7 

b 

135.1 

C-929f-L-ll 

Jan. 

3, 

1955 

b 

113.1 

C-950a=M-14 

Jan. 

27, 

1955 

81.6 

53.4 

Feb, 

7 

b 

102,4 

70.0 

Feb, 

24 

82.2 

Mar. 

7 

b 

105.5 

Mar. 

29 

97.4 

Apr. 

4 

b 

112.8 

Apr, 

28 

98.5 

May 

2 

b 

108.2 

May 

24 

99.9 

June 

6 

b 

J\me 

2^ 

112.2 

July 

4 

b 

123.2 

July  26 

122,1 

Aug. 

1 

b 

129.0 

Aug, 

25 

123.6 

Sep. 

6 

b 

139.7 

Sep, 

29 

109.6 

Oct. 

3 

b 

141./. 

Oct, 

20 

103,5 

Nov. 

1 

b 

134.7 

Nov, 

29 

88.9 

Dec. 

5 

b 

123.5 

Dec, 

20 

85.0 

a.  Meas.  from  O.CF.C.D,  except  as  noted. 

b.  Meas.  from  L.A.C.F.C.D,  by  SoG.VoF,Ac 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"^ 
( continued) 


; 

•a 
o 

Dist.R.P, 

0 

« 

Dist.R.P, 

Well  nximber 

• 

« 

to  water 

Well  number 

e 
0 

J 

to  water 

and 

a 

Dat 

e 

o 

surface. 

and 

:     Dat 

e     i 

surface. 

RoP,  elev. 

• 

s 

feet 

R.P,  elev. 

• 

e 
0 

feet 

C-950a-M-U 

Jan. 

20, 

1956 

b 

86.7 

C-950n-M-14 

Mar.  6, 

1956  b 

77.4 

Conto 

Feb. 

23 

b 

84.8 

Cent. 

Apr.  10 

b 

88.9 

Mar, 

27 

b 

98.6 

May   8 

b 

80,4 

Apr. 

27 

b 

85,2 

June  12 

b 

88.9 

May 

29 

b 

97.8 

C-957-H-11 

Mar.  1, 

1955 

85. 

C-950e-M-13 

Jan, 

27. 

1955 

b 

48,9 

303.0 

Apr,  30 

85. 

48.0 

Feb. 

24 

b 

51  c3 

June  30 

85o 

Mar. 

29 

b 

63,7 

Aug.  31 

85. 

Apr. 

28 

b 

64o9 

Sep.  30 

83. 

May 

24 

b 

66.0 

Oct.  31 

84. 

June 

28 

b 

77.8 

Nov.  30 

85  = 

July 

26 

b 

85.3 

Dec.  31 

84. 

Aug. 

25 

b 

88,5 

Sep. 

29 

b 

80.9 

Jan.  31, 

1956 

85. 

Oct, 

20 

b 

72.1 

Feb.  29 

85. 

Nov. 

29 

b 

61.2 

Mar.  31 

85, 

Dec. 

20 

b 

57.1 

Apr.  30 
May  31 

85, 
85. 

Jan. 

20, 

1956 

b 

56.3 

Feb. 

23 

b 

51o7 

Marc 

27 

b 

62,8 

C-96l"I=ll 

Mar.  1, 

1955 

255. 

Apr. 

27 

b 

57.1 

197.0 

June  30 

261. 

May 

29 

b 

64,3 

Aug.  31 
Oct.  31 
Dec.  31 

276. 
262. 
262. 

C-950n-M-14 

Jan. 

13. 

1955 

b 

74,2 

63.7 

Feb. 

4 

b 

75,4 

Feb,  29, 

1956 

263, 

Mar. 

4 

b 

77,5 

Apr.  30 

261. 

Apr, 

7 

b 

94.6 

May 

10 

b 

84.3 

July 

7 

b 

99.8 

C-962-I-II 

Mar.  1, 

1955 

236. 

Aug. 

9 

b 

107,2 

196.0 

Apro  30 

242, 

Oct. 

10 

b 

104,3 

June  30 

245, 

Nov. 

8 

b 

99.7 

Aug,  31 

255. 

Dec, 

6 

b 

77.9 

Oct,  31 
Nov.  30 

251. 
248, 

Jan, 

10, 

1956 

b 

79,4 

Dec.  31 

242. 

Feb, 

7 

b 

76,6 

a,  Mea 

s,  from  L 

.A.C. 

F.C 

cDc  by  owner,  except  as 

noted. 

b.  Mea 

s,  from  0 

=  C.F. 

CD 

o 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  'WELLS 
IN   DISTRICT  "C"^ 
(continued) 


0 

c 

i   Dist.R.P. 

s 

« 

Dist.R.P, 

Well  number 

e 
• 

',   to  water 

Well  number 

c 

to  water 

and 

• 

Date 

>   surface. 

and 

• 

Dat 

e 

surface, 

R.P.  ele-v. 

0 

feet 

R.P,   elev. 

c 

feet 

C-962-I-11 

JcLn. 

31, 

1956 

244. 

C-966==I-11 

Feb. 

29, 

1956 

181. 

Cont , 

Febo 
Mar. 
Apr. 

29 
31 
30 

241. 
246. 
242, 

Cent. 

31 

189. 

May 

31 

244. 

C-969a-K-l6 
386.9 

Feb, 

I-iay 

Aug, 

3> 
19 
22 

1955 

103.1 
103.7 
109.9 

C-963-I-II 

Mar. 

1> 

1955 

274. 

Nov, 

16 

107,4 

22e.3 

Apr. 

30 

277. 

June 

30 

279. 

Feb. 

17. 

1956 

103.1 

Aug. 

31 

286, 

>fey 

17 

101,5 

Sep. 

30 

297. 

Oct. 

31 

284. 

Nov. 

30 

280. 

G-974m-L-l6 

Jan, 

11. 

1955 

b 

173.8 

Dec. 

31 

280. 

176,0 

Feb, 
Mar, 

3 
3 

b 
b 

172.2 
170.7 

Jan, 

31, 

1956 

27". 

Apr. 

'7 
1 

b 

170.2 

Feb. 

29 

279. 

May 

5 

b 

169.3 

Apr. 

30 

280, 

June 
July 
Aug. 

9 

c 
t 

b 
b 
b 

169.1 
170.0 
172.7 

C_965"I-11 

Mar. 

1, 

1955 

161. 

Sep. 

2 

b 

174.6 

159.5 

Apr. 

30 

166. 

Oct. 

6 

V; 

175.9 

June 

30 

174. 

Nov. 

7 

b 

175.2 

Aug. 

31 

178. 

Dec, 

2 

b 

173.8 

Sep. 

30 

176, 

Oct. 

31 

-i  no 
J.  1  0. 

Jan, 

9, 

1956 

b 

173.1 

Nov. 

30 

175. 

Feb. 

7 

b 

172,9 

Dec. 

31 

170. 

Mar. 
Apr. 

5 

b 
b 

171.4 
173.8 

Jan. 

31, 

1956 

172, 

May 

3 

b 

172,6 

Feb. 

29 

172. 

June 

8 

b 

175.4 

Mar. 

31 

180. 

July 

5 

b 

178.2 

Apr. 

30 

173. 

Aug. 

3 

b 

182.0 

May 

13 

175. 

Sep, 

11 

b 

185.1 

C-966-I-II 

Mar. 

1, 

1955 

173. 

G-974n-M-l6 

Jan , 

4, 

1955 

b 

185.6 

145.5 

Apr. 

30 

177. 

197.8 

Feb, 

1 

b 

182.4 

June 

30 

187. 

Mar. 

.I. 

b 

178.8 

Aug. 

31 

189. 

Apr, 

5 

b 

175.7 

Oct. 

31 

188. 

May 

5 

b 

172.3 

Dec. 

31 

182. 

June 

2 

b 

172,4 

a.     Meas,    from  L 

oA.C.F 

=C.D,   except 

as  noted. 

b,     Mec 

IS,    from  0 

.C.F.C 

D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  'jffiLLS 
IN  DISTRICT  "C"a 
(continued) 


^ 

Dist„R,P„ 

s 

% 

Dist,R.P, 

Well  nximber 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Dat( 

3             I 

surface, 

and 

Datf 

3       * 

surface, 

RoPo  elevo 

J 

feet 

R,P.  elev. 

feet 

C-974n-M-l6 

June 

30, 

1955 

174,2 

C_975k-L-16 

July 

5, 

1955 

129,0 

Conto 

Aug„ 

2 

178,5 

Cont. 

Aug. 

4 

129,  rf 

Sep, 

1 

183 « 9 

Sep, 

2 

130.1 

Oct, 

6 

183,6 

Oct, 

6 

130,8 

Nov, 

3 

184  o  7 

Nov, 

7 

131.2 

Deco 

1 

b 

lS4o7 

Dec. 

2 

129,4 

Jan„ 

5, 

1956 

184  o  4 

Jan, 

9, 

1956 

128,8 

Feb. 

2 

184,8 

Feb. 

7 

128.3 

Mar, 

1 

184,0 

Mar, 

5 

128,5 

Apro 

5 

183,7 

Apr. 

5 

128,4 

May 

3 

182,6 

May 

3 

127.9 

June 

7 

184,8 

June 

8 

127.8 

C-975-I-16 

Jano 

11, 

1955 

149.0 

C-977b-M-l6 

Jan„ 

11, 

1955 

162,3 

155.6 

Febo 

3 

148,5 

167.9 

Feb, 

3 

161.7 

Mar, 

3 

148,7 

Mar, 

3 

158,8 

Apr, 

7 

147.7 

Apr. 

6 

172,0 

Kay 

5 

147,4 

May 

5 

156,8 

June 

9 

147  .,6 

June 

9 

160,3 

July 

5 

U6.6 

July 

5 

163.8 

Aug, 

4 

146,7 

Aug, 

4 

167.9 

Sep, 

2 

149,2 

Sep, 

2 

168,4 

Oct, 

6 

U8,8 

Oct, 

6 

172.8 

Nov, 

7 

147,5 

Nov, 

7 

172.5 

Dec, 

2 

148,5 

Dec. 

2 

165,9 

Jan, 

9, 

1956 

146,9 

Jan. 

9, 

1956 

163.0 

Feb, 

7 

146,9 

Feb, 

7 

162.2 

Mar, 

5 

146.3 

Mar. 

5 

160,9 

Apr, 

5 

146.7 

Apr, 

5 

164.1 

May 

3 

146,4 

May 

3 

161.3 

June 

8 

146,6 

June 

8 

167,3 

C-975k-L-l6 

Jan, 

11, 

1955 

128,6 

C_978-M-16 

Jano 

7, 

1955 

168,3 

129 « 4 

Feb, 

3 

128,2 

173.8 

Feb, 

1 

165.8 

Mar. 

3 

127,0 

Mar. 

3 

164.0 

Apr, 

7 

128,2 

Apr, 

1 

164,7 

May 

5 

127.8 

June 

7 

166.3 

J-une 

9 

127,5 

Sep, 

1 

173.0 

a,  Meas,  from  O.CF.CD,  except  as  noted. 

b,  Meas.  from  L.A.CF.C.D, 
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RECORDS  OF. GROUND  WATER  LEVELS   AT  TOLLS 
IN  DISTRICT  "C"^=- 
( continued) 


; 

Dist.R,P. 

; 

Dist,R,P. 

Well  number 

0 

to  water 

Well  numb 

er 

: 

to  water 

and 

;            Dat( 

3                                    S 

surface. 

and 

; 

Dat( 

5                     • 

surface. 

R.P.    elev. 

• 

feet- 

R.P.   ele 
C~9821-M- 

V. 

14 

Jan, 

13, 

1955 

feet 

C-978-M-16 

Oct.     4, 

1955 

178,3 

59  ..1 

Cont. 

Nov.      1 

181,2 

91.7 

Feb, 

4 

58,7 

Dec.      2 

172,0 

Mar, 
Apr, 

4 

4 

58.4 
59.7 

Feb.     3, 

1956 

168.7 

May 

10 

60,1 

Mar,      2 

166,7 

July 

7 

60,2 

Apr.     3 

167,6 

Aug. 

9 

60.8 

May       1 

166,5 

Sep, 

6 

61.6 

June     7 

168,2 

Oct. 
Nov. 
Dec. 

10 
8 
6 

61.4 
61,8 
60,2 

G-978a-M-l6 

Jan,   24. 

1955 

150,8 

149,8 

Feb,   28 

151.9 

Jan, 

10, 

1956 

59.9 

Mar,   21 

152,5 

Feb. 

7 

59.9 

Apr.   25 

154.9 

Mar. 

6 

59.7 

May     23 

151.1 

Apr. 

10 

59.9 

June   13 

156,0 

May 

8 

59.7 

t 

July  11 

158,6 

June 

12 

60,3 

Aug,   22 

162,4 

Sep.   12 

164.'^ 

Oct.   24 

159  .2 

C.-983e-M- 

-15 

Jan. 

11. 

1955 

112.3 

Nov.   28 

154, 9 

108.0 

Feb, 

3 

112.0 

Dec.   27 

152.9 

Mar. 
Apr. 

3 
7 

111.7 
116.0 

Jan.   16, 

1956 

154  0  7 

May 

5 

113.9 

Feb.   20 

154,0 

July 

5 

117.4 

Mar,  26 

155  0  7 

Aug. 

4 

120,7 

Apr,   23 

154.2 

Sep. 

2 

123.2 

May     21 

156,4 

Oct. 

6 

119.1 

June  18 

162,2 

Dec. 
Feb, 

2 

7, 

1956 

114.4 
112.9 

C-980..L-15 

Jan.   27 5 

1955 

n3o5 

Mar. 

5 

112.2 

113.3 

Feb.   24 
Mar.   29 
Apr,   28 

112.4 
113.1 
114,6 

May 

'3 

112.5 

May     24 

113.8 

C"984b-N- 

■14 

Jan, 

19, 

1955 

57.8 

June  28 

115.8 

64.7 

Feb. 

16 

59,4 

July  26 

117.9 

Mar, 

16 

62.7 

*     Meas.  from  O.C.F.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"^^ 
(continued) 


f 

;   Dist,R,Po 

%   Dist,R,P„ 

Well  number 

,   to  water 

Well  number 

:   to  water 

and 

Date 

surface. 

and 

Date 

:    surface. 

R,P.    elevo 

feet 

R„P,   elev. 

:        feet 

C-984b-N-14 

Apr, 

20, 

1955 

71,4 

C-986e-N. 

-15 

Jan, 

10, 

1956 

122,1 

Cont  0 

May 

18 

62,9 

Cont. 

Feb, 

9 

121,2 

June 

15 

67,6 

Mar, 

8 

120.8 

July  13 

72o0 

Apr, 

12 

120.9 

Aug, 

10 

77.1 

May 

10 

120.8 

, 

Sepo 

14 

75,1 

June 

14 

121.1 

Goto 

12 

70,3 

Nov. 

16 

65,5 

DeCo 

14 

62,0 

C-99le^0-13 

Jan. 

19, 

1955 

38.2 

17,4 

Feb. 

16 

48,3 

Jan, 

25, 

1956 

61,7 

Mar. 

16 

46,0 

Feb, 

8 

59,1 

Apr. 
May 

13 
18 

44.5 
37,8 

June  15 

39,3 

C-985-N-14 

Jan„ 

13, 

1955 

54,6 

July 

20 

30.0 

60.6 

Feb, 

4 

54,0 

Aug, 

17 

49,8 

Mar« 

4 

54,5 

Sep, 

21 

48. 0 

May 

10 

57.1 

Oct, 

19 

42.6 

June 

9 

6l„2 

Nov, 

23 

38.5 

Oct, 

10 

64,3 

Dec, 

28 

36,5 

Nov, 

8 

62  o3 

Dec, 

6 

57,9 

Jan  , 
Feb, 

18, 
22 

1956 

43,0 
46,1 

Jan, 

10, 

1956 

57,2 

Mar. 

21 

48,8 

Feb, 

7 

55,5 

Apr. 

18 

44,0 

Mar, 

6 

55,9 

May 

23 

39.4 

Apr, 

10 

61.4 

June 

20 

43  oO 

Sep, 

13 

66,2 

July  25 

52.4 

Aug, 

29 

52,4 

Sep, 

26 

49,8 

C-986e-N-15 

Jan. 

13, 

1955 

120,9 

112  „1 

Feb, 

8 

119,7 

Mar, 

8 

119.3 

C-992b-P- 

-14 

Mar, 

10, 

1955 

50.9 

Apr, 

12 

120,6 

22,2 

Apr, 

14 

43.7 

May 

10 

120,0 

May 

12 

38,7 

June 

10 

120,9 

June 

10 

40.0 

Aug, 

11 

124,5 

July 

8 

43,0 

Sep, 

13 

126,1 

Aug, 

11 

47.5 

Oct, 

11 

125,7 

Sep, 

15 

47.1 

Nov, 

10 

124.8 

Dec, 

8 

123.3 

*  Meas.  from  O.CF.CD. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  VffiLLS 
ItJ  DISTRICT  "C"* 
(continued 


o 

Dist,RoP, 

o 
o 

.  Dist,R,P. 

Well  number 

; 

to  water 

Well  number 

« 

;  to  water 

and 

« 

Date 

surface. 

and 

:     Dat 

e 

;  surface. 

R.F.  elevo 

• 

feet 

R„P,  elev. 

« 

feet 

C-^992b=P-14 

Oct, 

11, 

1955 

44.0 

C=993=P-14 

Feb.  9, 

1956 

49  c8 

Cont. 

Nov. 

15 

42.2 

Cont, 

Mar,  13 

56,6 

Dec. 

12 

38,0 

Apr,  17 
May  11 

49.1 
47.6 

Jaiio 

12, 

1956 

40.7 

June  15 

51.7 

Mar. 

13 

47.6 

Apr. 

17 

42,7 

May 

11 

38.0 

C=997"P=-14 

Jan.  19. 

1955 

73.7 

June 

15 

42.6 

56,1 

Feb,  8 
Mar,  10 
Apr,  14 

73.7 
73.6 
73.9 

0-992e-P-13 

Jan. 

24> 

1955 

39.6 

May  12 

73.7 

15.4 

Febo 

28 

47.1 

June  10 

73.6 

Mar. 

28 

40  o  4 

July  8 

73.8 

Acr, 

25 

39.2 

Aug.  11 

73.9 

May 

23 

34.0 

Sep.  15 

74,4 

June 

27 

37.9 

Oct.  13 

74,4 

July  25 

42.4 

Nov.  15 

74,7 

Aug, 

22 

43.6 

Dec.  12 

75,1 

Sepo 

26 

41.4 

Oct. 

24 

37,2 

Jan.  12, 

1956 

74.7 

NoVo 

28 

33  o  8 

Feb,   9 

73.3 

Dec, 

27 

33.6 

Mar,  13 
Apr.  17 

74.0 
75.0 

Jan. 

9. 

1956 

20.4 

May  11 

74.5 

Feb, 

27 

39.2 

June  15 

74,5 

Mar, 

26 

43.3 

Apr, 

23 

35o4 

May 

28 

34.4 

C-999f-P-14 

Jan.  18 5 

1955 

64.1 

1 

June 

18 

37.4 

4V.1 

Feb.  8 
Mar,  10 
Apr,  14 

68,8 
73.5 
72.5 

C-993=P-U 

Jan, 

18, 

1955 

44.2 

May  12 

67,5 

28-9 

Mar, 

10 

58,6 

June  10 

67.8 

Apr, 

14 

52,5 

July  8 

69.9 

May 

12 

46,0 

Aug,  11 

73o0 

Jione 

10 

47.8 

Sep,  15 

72.8 

Oct, 

13 

50.8 

Oct,  13 

71.7 

Nov, 

15 

49.7 

Nov,  15 

68.6 

Dec, 

12 

45.4 

Dec.  12 

66,1 

Jan, 

12,, 

1956 

48  o3 

Jan.  12^ 

1956 

67.7 

•K-     Meas,   from  O.CF.C.D, 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"a 
(continued) 


:  Dist.RoPo 

Well  number  : 

5  to  water 

and     : 

Date 

s  surface. 

R,Po  elev.  : 

:   feet 

s  DistoRcPo 

Well  niMiber  : 

:  to  water 

and     : 

Date 

:  surface , 

RoPo  elev,  : 

:   feet 

^=999f-P-14 

Feb. 

9, 

1956 

69.4 

Cont, 

Mar, 

13 

71,8 

Apr. 

16 

68c6 

May 

11 

66,6 

June 

15 

68,9 

;-1056-M-l6 

Jan, 

7, 

1955 

192,4 

201.2 

Feb. 

1 

1?5»5 

Mar, 

3 

179,6 

May 

3 

179  o3 

July 

1 

173  0  9 

Aug, 

4 

179.0 

Sep, 

1 

176,4 

NoVo 

1 

175  0  4 

Dec, 

2 

183  08 

Jan, 

5, 

1956 

188,6 

Feb„ 

3 

189  c3 

May 

1 

178.7 

June 

7 

184c  9 

July 

3 

184=9 

Sep, 

4 

193.0 

-1058-M-17 

Jan. 

24, 

1955 

b 

199  0  5 

203  08 

Feb, 

21 

b 

195  oO 

Mar, 

28 

b 

191,8 

May 

23 

b 

191,9 

June 

27 

b 

210  cO 

July 

11 

b 

20608 

Aug, 

6 

b 

214o5 

Sep, 

2? 

b 

240  0  2 

Oct. 

18 

b 

218.3 

Nov, 

28 

b 

204,7 

DeCo 

19 

b 

198,3 

Jan, 

23, 

1956 

b 

201,9 

Feb. 

20 

b 

194,2 

Mar. 

20 

b 

196  oO 

Apr, 

23 

b 

198,5 

May 

21 

b 

196,5 

C-IO58-M-I7  June  25,  1956  b   212,0 


Cont , 


C-IJ65-M-I6  Jano 


201,8 


215 » 9 


Feb, 
Mar, 
Apr, 

May 


July 
Aug, 
Sep, 
Oct, 
Nov, 
Dec, 


Feb, 

Mar, 

Apr, 

May 

June 


C-10?3=M-17  Jane 


Feb, 

Mar, 

Apr, 

May 

Sep, 

Nov, 

Dec. 


7^ 

i' 

3 

1 

3 


1955 


June  7 


1 
4 
1 
4 
1 
2 


Jan.   5,  1956 


3 
2 

3 

1 
7 


7,  1955 
1 

3 

1 

3 

1 
1 
2 


Jan,  5,  1956 

Feb,  3 

Mar,  2 

May  1 


C-1078d-M-17  Jan,  7,  1955 
238,6      Feb.  1 


187  06 

184,0 

179 

179 

173 

174 

176,8 

181,8 

184,0 

187,7 

188.3 

188,0 

187.8 
187  o  4 
185,4 
186,8 


185. 
186, 


191  »3 
188,3 

182  „  4 

175  o3 

176  o2 

183  ol 
194,2 
193  o  4 

192,3 
192,1 

191,9 
200,4 


129o5 
110,0 


a,  Meas  from  0,CoF,CcD.  except  as  noted, 

b,  Meas,  from  S.A.V.I,  Co, 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"* 
(continued) 


K^B^E^BK^-: 

■* 

« 

Dist,R.P. 

0 

? 

Dist.R.P. 

Well  niunber 

0 

c 

to  water 

Well  number 

; 

« 

to  water 

and 

Date     s 

surface. 

and 

; 

Date     : 

surface  5 

RcP.  elev. 

% 

feet 

R*P.  elev, 
C-1085-L=--i7 

Jan, 

7, 

• 

1955 

feet 

C-1078d-M.17  Mar, 

-5 

1955 

98,9 

148,2 

Cent, 

May- 

3 

130,8 

245, 

Feb, 

-1 

138,6 

July 

1 

152,9 

Mar. 

3 

135,6 

Dec. 

2 

185.8 

Apr, 
May 

1 
3 

120,0 
124.8 

Jan, 

5, 

1956 

188.4 

June 

7 

127,1 

Feb, 

3 

180,8 

July 

1 

132,7 

Mar, 

2 

156,2 

Aug, 

4 

142,2 

Apr. 

3 

176.4 

Sep. 

1 

U9.2 

May- 

1 

177.3 

Oct, 
Nov. 
Dec. 

4 
1 
2 

158,6 
165,5 
17J..2 

C-1079a-M-17 

Jan, 

7, 

1955 

101.8 

248.3 

May 

3 

106,9 

Jan, 

5. 

1956 

180.1 

Oct, 

4 

154.3 

Feb, 

3 

177.7 

Dec. 

2 

172.8 

Mar, 
Apr, 

2 
3 

166,1 
158.1 

Jan. 

5, 

1956 

176.6 

May 

]_ 

158,9 

Feb, 

3 

168.1 

June 

7 

162,6 

Mar. 

2 

141.1 

Apr. 

3 

149.6 

May 

1 

154.1 

C-1089-L-16 
228,8 

Jan. 
Feb, 

Mar. 

7. 

1 

3 

1955 

202,8 
198.0 
191.5 

C -1082-1^18 

Jan. 

26, 

1955 

16,2 

Apr, 

"J 

184.9 

260,8 

Feb. 

Mar, 
Apr, 

23 
23 
27 

15  0  7 
15.0 
21,7 

May 

3 

182,6 

May 

25 

21,4 

C-1097-L-17 

Feb, 

3> 

1955 

181.0 

June 

22 

21,2 

■336,2 

May 

19 

179.2 

July 

20 

24.9 

Aug, 

22 

180,3 

Aug, 

31 

28.3 

Nov, 

16 

182,2 

Sep. 

21 

35.1 

Oct. 

26 

43.2 

Feb. 

17, 

1956 

182,6 

Nov, 

23 

47.2 

May 

17 

182,7 

Dec, 

28 

50.8 

Jan, 

25, 

1956 

38,9 

C-1105a-N-17 

Jan, 

25, 

1955 

244,4 

Feb. 

22 

31,2 

246,2 

Feb, 

18 

242,5 

Mar, 

14 

28.5 

Mar. 

22 

240,4 

Apr, 

25 

33.4 

Apr, 

26 

241,2 

May 

23 

37.1 

May 

19 

239.2 

June 

20 

34.2 

June 

21 

240,0 

*  Meas.  from  CCF.CD. 
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RECORDS 

OF  GROUND 

WATER.  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "C'S 

(continued) 

o 

Dist,R,Po 

Dist,R,Po 

Well  number 

« 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Date     : 

surface. 

and 

Dat 

e 

surface. 

R,F,  elev. 

• 

feet 

R,P,  elev. 

feet 

C-1105a-N-17  July  21, 

1955 

242.2 

C-1109i-N-lfi 

'   Apr, 

26, 

1955 

60,4 

Cont,      Aug,  25 

245.3 

409.9 

July 

21 

66.7 

Sep,  27 

249.7 

Aug. 

25 

71.0 

Oct,  20 

249.4 

Sep, 

27 

66.6 

Nov,  18 

249.6 

Oct. 

20 

61.8 

Dec.  16 

247.1 

Nov. 
Dec, 

18 
16 

56.4 
62,8 

Jan,  19, 

1956 

245.2 

Feb.  21 

243.8 

Jan, 

19, 

1956 

65.1 

Mar.  20 

243.2 

Feb, 

21 

52.9 

Apr.  27 

242,6 

Mar, 

20 

55.6 

May  22 

2a. 9 

Apr, 

May 

June 

27 
22 
26 

57.1 
64.0 
61,2 

C-1105b-M-17  Jan.  25, 

1955 

274.6 

273.5      Feb,  18 

272  „  6 

Mar,  22 

270.2 

C-1112-N-18 

Jan. 

24, 

1955 

b 

290,3 

Apr.  26 

271.3 

290.4 

Feb, 

21 

b 

287.8 

May  19 

269.0 

Mar. 

28 

b 

287  0  9 

June  21 

268,9 

Apr, 

25 

b 

313.3 

July  21 

270.7 

May 

23 

b 

287.2 

Aug,  25 

276.3 

June 

27 

b 

295.6 

Sep.  27 

277,5 

July 

11 

b 

295.1 

Oct,  20 

279.2 

Aug. 

22 

b 

303,9 

Nov.  18 

279.0 

Sep. 

22 

b 

306,8 

Dec.  16 

278.2 

Nov. 
Dec. 

28 
19 

b 

b 

300.0 
296.7 

Jan,  19, 

1956 

276.7 

Feb,  21 

274o3 

Jan, 

23, 

1956 

b 

299.8 

Mar.  20 

272.3 

Feb, 

20 

b 

294,0 

Apr,  27 

272.2 

Mar, 

10 

b 

292,0 

May  22 

271.6 

May 

21 

b 

294.5 

June  26 

274.1 

June 

11 

b 

308. 3 

C-1109g-N-18  Jan,  25, 

1955 

329.4 

C-1120-N-16 

Jan. 

26, 

1955 

153.3 

332.4      Aug,  25 

347.4 

153.5 

Feb, 

23 

152,6 

Oct,  20 

349.2 

Mar. 

2 

152.4 

Dec.  16 

337.8 

Feb,  21, 

1956 

335.9 

C-1121b-N-17 

Jan, 

25, 

1955 

174.3 

Mar.  20 

333.2 

179.4 

Feb. 

18 

172,8 

Kay  22 

333.0 

Mar. 

22 

171,5 

a.  Meas,  from  0 

,C,F,C,D  except  as 

noted. 

b,  Meas 

,  from  S 

,A,V.I, 

Co. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "C" 

(continued) 


o 

t   DistoRoP. 

Well  number  : 

s  to  water 

and     : 

Date 

;  surface. 

R.Po  elevo  % 

s   feet 

C-1121b-N-17  Apr.  26,  1955 

Cent ,      May  19 

Aug.  25 

Sep.  27 

Oct.  20 

Nov„  18 

DeCo  16 

Jan.  19,  1956 

Feb.  21 

Mar.  20 

Apr.  2? 

May  22 


C-I122b=ff-16  Jan. 


163  ol 


Feb, 

Mar. 

Apr, 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov„ 

Dec. 

Jan. 
Feb. 

Mar. 
Apr, 
May 
June 


7,  1955 

1 

3 

1 

3 
7 
1 
4 
1 
4 
1 
2 

5>  1956 

3 

2 

3 


"7 

( 


C-1123b-'N~l6  Jan.  24,  1955 
145.  Feb.  28 
Mar„  28 
Apr,  25 
May  23 
June  27 


173.9 
169.8 
180,7 
183.0 
182.4 
180.7 
176,5 

177.8 
174.6 
17 '-.2 
174.1 
175.1 


160.2 
159o8 
159.4 
159.0 
159.1 
158.9 
159.2 
159.8 
160.3 
160.8 
161.0 
161  o  2 

160,8 
160,7 
160,4 
160,2 
160,2 
160,1 


144.0 
143.3 
143.9 
143.9 
142.9 
146.7 


%   Dist.R,P 

Well  number  : 

:  to  water 

and     : 

Date 

:  surface. 

R.F,  elev,  t 

:   feel^ 

Cont. 


175.3 


uo.i 


140.4^ 


S  July  25, 

1955 

147.4 

Aug,  22 

148,9 

Oct,  10 

149.4 

Nov.  21 

U7,7 

Dec,  27 

146,1 

Jan,  23, 

1956 

146,4 

Feb.  27 

144.6 

Mar,  26 

143.1 

Apr.  23 

145.9 

May  21 

145,0 

June  25 

148,1 

0   Jan.  24, 

1955 

167  „1 

Feb,  28 

165.0 

Mar.  28 

164.4 

Apr.  25 

163.6 

May  31 

162,4 

June  27 

164,4 

July  25 

166.6 

Aug,  22 

169.1 

Sep,  26 

170,7 

Oct.  3 

170.8 

Nov,  21 

168.7 

Dec,  27 

167,6 

Jan,  23, 

1956 

168,6 

Feb,  27 

167.5 

Mar,  26 

168,4 

Apr,  23 

167.4 

May  21 

167.1 

June  25 

172.1 

b  Jan,  13, 

1955 

148.2 

Feb.  8 

147.1 

Mar.  8 

146,3 

Apr,  12 

147.2 

May  10 

147.0 

June  10 

148,4 

July  7 

149.5 

a,  Meas,  from  O.C.F.C.D.  except  as  noted. 

b,  R.  P.  Elev,  140,4  beginning  June,  1955< 


-108- 


RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  ';ffiLLS 
IN  DISTRICT  "C"* 
(continued) 


s 

Dist.R.P. 

Dist=R.P. 

Well  number  ; 

:  to  water 

Well  number 

to  water 

and     : 

Date 

surface. 

and 

Dat 

9 

surface, 

R,P.  elev,  : 

feet 

R.P.  elev. 

feet 

C-1128a-N-l6  Aug. 

11, 

1955 

149.5 

C-II3I-N-I7 

Mar, 

22, 

1955 

153.2 

Cont,      Sep. 

13 

152,3 

Cont. 

Apr. 

27 

156.7 

Oct. 

11 

152.3 

May 

25 

155,4 

NoVo 

10 

152,1 

June 

22 

156,8 

Dec. 

8 

I5O06 

July  27 

158.6 

Aug. 

24 

160.2 

Jan. 

10, 

1956 

U9o7 

Sep. 

21 

161,6 

Feb. 

9 

149.0 

Oct. 

26 

162,0 

Mar. 

8 

148.0 

Nov. 

23 

161.9 

Apr, 

12 

148.8 

Dec. 

28 

160.3 

May 

10 

148.1 

June 

14 

149c9 

Jan. 
Feb. 

Mar. 

25, 

22 

28 

1956 

160,1 
158.9 
158,5 

C-I129m-N-16  Jan. 

13  > 

1955 

140.9 

Apr. 

25 

158.5 

136.1      Feb. 

8 

141.3 

May 

23 

158.3 

Mar. 

8 

142.2 

June 

20 

160.1 

Apr  J 

12 

144.8 

July  25 

162,5 

July 

7 

152,2 

Aug. 

1 

163. 2 

Aug. 

U 

151.2 

Sep, 

26 

166.2 

Sep. 

21 

151.1 

Nov. 

10 

148.3 

Dec. 

8 

143«2 

C-1140e-N-l6 
119, 

Jan. 
Feb. 

13, 
8 

1955 

129c5 
128,3 

Jan. 

10, 

1956 

143.4 

Mar. 

8 

127.6 

Feb. 

9 

142,6 

Apr. 

12 

132.1 

Mar. 

8 

143.2 

May 

10 

128,4 

Apr, 

12 

145.3 

July 

7 

131.8 

May 

10 

142.5 

Aug, 

11 

133.9 

June 

20 

1480  5 

Sep. 

13 

135.1 

July 

12 

152.8 

Nov. 

10 

134,7 

Aug. 

7 

153.5 

Dec. 

Jan. 

8 
10, 

1956 

131,6 
131.0 

C-113!Oa-N-15  Jan. 

13, 

1955 

121,7 

Feb. 

9 

129.8 

107.4     Feb. 

8 

116.2 

Mar. 

8 

129,6 

Mar. 

8 

115.0 

Apr. 

12 

132,8 

Apr. 

12 

118.6 

May 

10 

129.3 

May 

10 

118.2 

June 

14 

134.0 

June 

ID 

119  0  4 

C-II3I-N-I7  Jan. 

25, 

1955 

156.2 

160.2      Feb. 

18 

155.8 

*  Meas.  from  O.C.F.C.D. 
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RECORDS 

OF  GROUND 

WATER  LEVELS  i 

\T   WELLS 

IN  DISTRICT  "C"a 

(continued) 

s 

o 

Dist.R.P, 

o 

s  Dist.R.P, 

Well  number  s 

• 

to  water 

Well  number 

; 

:  to  water 

and     i 

Dat 

e 

« 

surface^ 

and 

2 

Date 

:  surface J 

R„P.  elev.  s 

24, 

1955 

« 

b 

feet  , 
209.1 

R.P,  elev. 

« 
• 

;   feet 

C-1150b=N-17  Jan. 

C-1157a-N-15  Apr, 

25, 

1955 

96.2 

206.3      Feb. 

21 

b 

207  0  8 

Cont. 

May 

23 

95«4 

Mar, 

28 

b 

206.9 

June 

27 

96.5 

May 

23 

b 

210  „  2 

July  25 

98.1 

Oct. 

18 

b 

226.5 

Aug. 

22 

99,6 

Nov. 

28 

b 

219.5 

Sep. 

26 

100.9 

Dec. 

29 

b 

217.0' 

Oct. 
Nov. 

24 
28 

100,0 
100,7 

Jan. 

23, 

1956 

b 

217.0 

Dec. 

27 

98,2 

Feb, 

20 

b 

214  oO 

Maro 

20 

b 

2U.0 

Jan. 

23, 

1956 

97.6 

Apr. 

23 

b 

213.0 

Feb. 

27 

97,0 

May 

21 

b 

215.0 

Mar. 

26 

96.2 

June 

25 

b 

223.0 

Apr, 

May 

June 

23 
21 

18 

96,0 
96.6 
97,7 

C-1153b-0-15  Jan, 

13. 

1955 

101.9 

93=6      Feb. 

8 

100.9 

Mar. 

8 

100,8 

C-1162-0-16 

Jan. 

13, 

1955 

99.8 

Apr, 

J2 

102.9 

96,6 

Feb, 

8 

98.8 

May 

10 

104.4 

Mar. 

8 

98,3 

June 

10 

102.4 

Apr. 

12 

99.6 

July 

7 

104.1 

May 

10 

99.4 

Aug. 

11 

105.4 

June 

10 

99.8 

Sep. 

13 

106.  B 

July 

7 

100.4 

Oct. 

11 

106,2 

Aug, 

11 

101,7 

Nov. 

10 

105.5 

Sep. 

13 

102.5 

Dec. 

8 

104.3 

Oct. 
Nov. 

11 
10 

102.5 
102.0 

Jan. 

10, 

1956 

103,4 

Dec. 

8 

101.4 

Feb. 

9 

102.6 

Mar. 

8 

102.0 

Jan. 

10, 

1956 

100.7 

Apr. 

12 

103.3 

Feb, 

9 

100  o  2 

May 

10 

101.8 

Mar. 

8 

99.4 

June 

14 

103.8 

Apr, 

May 

June 

12 
10 
14 

100  el 

99.5 
100.2 

C-1157a-N-15  Jan. 

24, 

1955 

95.1 

85.0      Feb, 

28 

96.9 

Mar. 

28 

98.8 

a.  Measo  from  O.CF.C.D.  except  as  noted. 

b,  Meas.  from  S.A.V.I.  Co. 
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RECORDS 

OF  GROUND 

WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "C"* 

(continued) 

s 

s 

DistoR.Po 

0 

Dist„R„Po 

Well  nvunber 

• 
• 

to  water 

Well  number 

• 
• 

to  water 

and 

Date     : 

surface. 

and 

J 

Date 

surface. 

R,Po  elev. 

Jan, 

13, 

« 

1955 

feet 
88.9 

R,Po  elev. 

• 
• 

feet 

C-1168-0-15 

C-1195b-0-l£ 

Mar, 

9, 

1955 

182,6 

75,5 

Feb, 

8 

87,1 

Cont, 

Apr, 

6 

184  0  2 

Mar, 

8 

87,6 

May 

4 

191  ol 

June 

10 

89,2 

June 

8 

191.1 

Dec, 

8 

92,6 

July  13 

195  0  4 

Aug, 

17 

201,4 

Mar, 

8, 

1956 

89o7 

Sep, 

14 

203,9 

May 

10 

89,8 

Oct, 

12 

203,7 

June 

14 

91o3 

Nov, 
Dec, 

16 
14 

202,0 

198,4 

C-1180=P-17 

Jan, 

20, 

1955 

55.7 

Jan, 

25, 

1956 

196,4 

38,3 

Feb, 

14 

64o7 

Feb, 

190,3 

Mar, 

15 

81,0 

Mar, 

28 

188,2 

Apr, 

15 

80„4 

Apr, 

27 

192,2 

May 

13 

70,5 

May 

30 

190  „  7 

June 

14 

69o5 

June 

27 

196,1 

July 

12 

80,5 

July  25 

198,8 

Sep„ 

19 

78,0 

Aug, 

1 

200  oO 

Oct, 

13 

71,5 

Sep, 

26 

205o6 

Dec, 

13 

59,9 

Jan, 

13, 

1956 

64,1 

C-1197-0-17 

Jan, 

25, 

1955 

128,0 

Feb, 

14 

69,2 

151 06 

Feb, 

18 

127,1 

Mar. 

15 

75.1 

Mar, 

22 

126,4 

Apr, 

17 

69,1 

Apr, 

26 

128,4 

May 

15 

68,9 

May 

19 

126,5 

June 

19 

71,2 

June 

21 

129..9 

July  17 

81,3 

July 

21 

131»2 

Aug, 

16 

77,3 

Aug, 

25 

132,8 

Sep, 

14 

78,6 

Sep, 
Oct, 
Nov, 

27 
20 
18 

134,0 
133  08 
132,2 

C-1193a-0-17  Feb, 

18, 

1955 

173 « 7 

Dec, 

16 

132,6 

I7I0I 

Mar, 

22 

171,6 

Jan, 
Feb, 

19, 
21 

1956 

132,0 
130  0  7 

C-1195b-0-18 

Jan. 

5, 

1955 

189.8 

Mar, 

20 

129,6 

180.2 

Feb. 

9 

185^3 

Apr, 

27 

129,5 

*     Meas,   from  0,C,F,C,D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"^ 
(continued) 


• 

% 

Dist.R.P, 

s 

DistoRoP. 

Well  number  s 

to  water 

Well  number 

• 

to  water 

and     s 

Date 

surface , 

and 

Date     : 

surface , 

RoP,  elev,  : 

22,  1956 

feet 
129.2 

R,P,  elev. 

: 

feet 

C-1197-0-17  May 

C-1211a- 

.?= 

=18 

May 

17, 

1955 

144.5 

Cont, 

Cont. 

June 

16 

151.8 

July  19 

186.3 

Aug, 

23 

189,7 

C-1206b=P-17  Jan, 

20,  1955 

96o3 

Sep. 

20 

146.3 

86,8      Feb, 

14 

97,0 

Oct. 

18 

170,3 

Mar, 

15 

98.9 

Nov. 

17 

138,8 

Apr, 

15 

103,2 

May 

13 

108,6 

Jan, 

17, 

1956 

123,9 

July 

12 

115.2 

Feb, 

21 

108,2 

Aug, 

16 

121.9 

Mar. 

16 

101,7 

Sep, 

19 

119.4 

Apr. 

24 

146,6 

Oct, 

13 

114.6 

May 

17 

123.0 

Dec. 

13 

103,4 

June 

21 

168,6 

Jan. 

13,  1956 

106,3 

Feb, 

14 

102,1 

C-1211C- 

.P= 

.18 

Jan. 

25, 

1955 

150,4 

Mar, 

15 

103,6 

157,0 

Feb, 

15 

145,9 

Apr, 

17 

105,7 

Mar, 

17 

145.8 

May 

15 

110.9 

Ma- 
June 

17 
16 

180,2 
186,2 

July  19 

192.8 

C-=1208b-P=.18  Feb, 

11,  1955 

b 

103,0 

Aug, 

23 

206,7 

86,8      July 

1 

b 

80.5 

Oct, 

18 

191.1 

Nov, 

7 

b 

84.0 

Nov. 

17 

185,6 

Mar. 

1,  1956  b 

88,0 

Jan, 

17, 

1956 

175.4 

- 

Feb, 
Mar. 

21 
16 

158.9 
152,4 

C-1208i=P=18  Feb. 

11,  1955 

b 

110.6 

118,7      July 

5 

b 

145.0 

Nov, 

24 

b 

138.0 

C-1211k. 
77,2 

=P- 

=18 

Jan  c 
Feb, 

25, 

15 

1955 

73  =  3 
68.4 

Mar, 

1,  1956 

b 

120,0 

May 

June 

Aug, 

17 
16 
23 

115.0 
122,0 
136,4 

C-1211a-P-18  Jan, 

25,  1955 

129.3 

Oct. 

18 

117.4 

105,9      Feb, 

15 

96,0 

Nov, 

17 

103.9 

Mar, 

17 

131.0 

Dec. 

15 

105,0 

Apr, 

19 

181,4 

a.  Meas,  from  O.C.F,C,E 

>.  except 

as  noted. 

b,  Measo  from  owner. 
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RECORI 

)S  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "C"a 

(continued) 

; 

:  DistoRoPo 

« 

Dist.RoP. 

Well  number  ; 

:  to  water 

Well  number 

• 
• 

to  water 

and     : 

Dat 

e 

:  surface, 

and 

Date     : 

surface. 

R»Po  elevo  : 

:   feet 

RoPo  eleVo 

: 

feet 

C-1211k-P-18  Jano 

17, 

1956 

94.5 

C-1220a-Q-18 

NoVo 

17. 

1955 

109,4 

Conto      Feb, 

21 

82  o4 

Cont. 

Dec, 

15 

109.1 

Mar, 

16 

75o5 

Apro 

24 

91.7 

Jan, 

17, 

1956 

108.2 

May 

17 

95o4 

Febo 
Maro 
Apro 

21 
16 
24 

106.4 
105.6 
105,8 

C-12l6b-P=19  Jano 

25, 

1955 

206  o  6 

May 

17 

106  o  9 

220.2      Febo 

15 

204  o  9 

Mar, 

17 

203  o  9 

Octo 

18 

235o4 

C-1220t-Q-19 

Febo 

15, 

1955  b 

150o7 

NoVo 

17 

234.8 

178,2 

June 

24 

b 

188,2 

Dec„ 

15 

229  0  9 

Nov. 

1 

b 

182  oO 

Febo 

21, 

1956 

213  o  7 

Mar. 

1> 

1956  b 

158.0 

Maro 

16 

210,4 

C-1222n-P-18 

Jan, 

25, 

1955 

97,6 

C-1217a-Q-19  Jan, 

25, 

1955 

270  ol 

99.4 

Febo 

15 

92o6 

283 0 4      Febo 

15 

266.3 

May 

17 

137.4 

Maro 

17 

265  o  4 

June 

16 

185.2 

Apro 

19 

285,1 

Sepo 

20 

189.8 

May 

17 

278  o  6 

Oct. 

18 

168,1 

June 

16 

281,7 

Dec, 

15 

146,6 

DeCo 

15 

278,6 

Jan. 

17, 

1956 

138,3 

Jano 

17, 

1956 

280,7 

Feb. 

21 

108,3 

Febo 

21 

274  o  8 

Mar. 

16 

100,1 

Maro 

16 

273.2 

Apr, 

24 

133  0  5 

Apr, 

24 

274o2 

May 

17 

276  ol 

C-1224-Q-18 

Jan. 

25, 

1955 

73.8 

96, 

Feb. 

15 

72,2 

C-1220a-.Q-18  Jan, 

25, 

1955 

104.8 

Mar, 

17 

77o6 

147 o       Febo 

15 

103  o  9 

Apr, 

19 

82,2 

June 

16 

107,4 

May 

17 

83.9 

Augo 

23 

111.7 

June 

16 

90,1 

Sepo 

20 

110,4 

July  19 

99,9 

Octo 

18 

110,1 

Aug, 

23 

103  „  4 

ao  Measo  from  0 
bo  Meas,  from  ov 

C.FoC 
mero 

,D,  except  as 

noted. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"a 
(continued) 


0 
0 

Dist,R,P, 

s 

; 

DistoRoPo 

Well  number 

t 

to  water 

Well  number 

0 

to  -water 

and 

Date 

0 

surfac3. 

and 

Date     : 

surface,) 

R,P,  elev. 

e 

feet 

R,P,  elev. 

: 

feet 

C-1224-Q-18 

Sep, 

20.  1955 

107.6 

C~1230-P-17 

Mar, 

15, 

1956 

33.2 

Cont, 

Oct, 

18 

104.1 

Cont, 

Apr„ 

17 

34,9 

Nov, 

17 

99.4 

May 

15 

31.9 

Dec, 

15 

85o4 

June 

19 

33.6 

Jan, 

17,  1956 

82,8 

Feb, 

21 

73:2 

C-1231b-P-17 

Jan, 

20, 

1955 

58,4 

Mar, 

16 

7P.9 

39,9 

Feb, 

14 

62,3 

Apr, 

24 

84.7 

May 

13 

76.7 

May- 

17 

86,8 

June 

14 

73  o4 

June 

21 

106,0 

Aug, 
Sepc 
Dec, 

16 
19 
13 

82,0 
80,8 
64.6 

C-1227C- 

P-18 

Feb, 

14,  1955 

b 

62,9 

69o7 

Aug, 

1 

b 

166,0 

Jan, 
Feb. 

13, 

14 

1956 

65.4 

68,4 

Mar, 

1,  1956 

b 

81,4 

May 

15 

72,2 

June  19 

75.6 

C-1227f= 

Q=17  Feb, 

15,  1955 

b 

63,6 

45o0 

C=1243=Q-16 

Jan, 

20, 

1955 

26,3 

Mar, 

1,  1956 

b 

73.9 

40,1 

Feb, 
Mar, 
Apr, 

14 
15 
15 

26,1 
26,6 
26,7 

C-I23O-F 

"17 

Jan, 

20.  1955 

33.7 

May 

13 

26,4 

54o2 

Feb, 

14 

34.7 

June 

14 

26,8 

Mar, 

15 

33.9 

July 

12 

27,0 

Apr, 

15 

33-6 

Aug, 

16 

27,3 

May- 

13 

33.7 

Sep, 

19 

27  08 

June 

14 

33.6 

Oct, 

13 

28,0 

July 

12 

34o9 

Nov, 

15 

28,1 

Aug, 

16 

36,6 

Dec, 

13 

27,8 

Sep. 

19 

33.5 

Oct, 

13 

36.3 

Jan, 

13, 

1956 

28,2 

Nov, 

15 

36,2 

Feb, 

14 

27,2 

Dec, 

13 

36,0 

Mar, 
Apr, 

15 
17 

27.2 
27o3 

Jan. 

13,  1956 

35.6 

May 

15 

26,7 

Feb. 

14 

33.9 

June 

19 

27,1 

a. 

Mea 

s,  from  O.CFoCD,  except  as 

noted. 

b. 

Meas,  from  ovmer. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "C"* 
(continued) 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  number 

!  to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

.  surface. 

and 

Dat 

3 

surface, 

R,F.  elev. 

feet 

R.P.  elev. 

feet 

C-1249-Q-16 

Jano 

20, 

1955 

73  oO 

C-I255-P-I5 

Apr, 

14, 

1955 

55.2 

40,2 

Feb, 

14 

85.2 

Cont, 

May 

12 

46.6 

May 

13 

69.6 

June 

10 

46.6 

June 

14 

70.3 

July 

8 

52,9 

July 

12 

78.0 

Aug. 

11 

57.0 

Augo 

16 

77o9 

Sep. 

15 

53.9 

Sep„ 

19 

76.0 

Octo 

13 

48.5 

Octo 

13 

73  o2 

Nov, 

15 

46,0 

Nov. 

15 

69.4 

Dec. 

12 

42.8 

Dec, 

13 

66,4 

Jan, 

12, 

1956 

45.9 

Jan„ 

13, 

1956 

75o9 

Feb, 

9 

46.4 

Feb. 

14 

87.8 

Mar. 

13 

50.9 

Apr. 

17 

82.2 

Apr. 

17 

45.3 

May 

15 

63. 8 

May 

11 

43.9 

June 

19 

75o9 

June 

15 

46„2 

C-I25O-P-I5 

Jan. 

24, 

1955 

59.7 

C-I257-Q-I5 

Jan, 

18, 

1955 

28.7 

38.9 

Feb. 

28 

63.5 

14.0 

Feb, 

8 

35.3 

Mar. 

28 

57.8 

Mar, 

10 

42,7 

Apr. 

25 

56.6 

Apr. 

14 

41.7 

May 

23 

53.6 

May 

12 

32.6 

June 

27 

54.4 

June 

10 

32.4 

Aug. 

22 

59.1 

July 

8 

34.8 

Sep. 

26 

58  o2 

Aug. 

11 

40.3 

Oct, 

24 

56,4 

Sep, 

15 

36.9 

Nov. 

21 

55.1 

Oct, 

13 

34.4 

DeCo 

27 

53.0 

Nov, 
Dec. 

15 
12 

32,6 
29.9 

Jan. 

23, 

1956 

60.1 

Feb, 

27 

64,8 

Jan, 

12, 

1956 

34.2 

Mar, 

26 

58.3 

Feb, 

9 

36,4 

Apr. 

23 

55.1 

Mar, 

13 

39.1 

May 

28 

54.9 

Apr. 

17 

32,6 

June 

25 

56.2 

May 
June 

11 
15 

31.3 
33.4 

July  13 

43.7 

C-I255-P-I5 

Jan. 

8, 

1955 

4O0I 

Aug, 

14 

40.1 

27o4 

Feb. 

Mar, 

18 
lO 

48.0 
52.9 

Sep, 

14 

39.6 

*  Meas.  from  O.C.F.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


IN  DISTRICT  "C"* 

(con 

tinued) 

c 

2 

Dist.R.P. 

J 

Dist.R.P. 

Well  number 

• 

to  water 

Well  number 

; 

to  water 

and 

Dat 

e     ; 

surface. 

and 

:     Dat 

e 

surface, 

RoP.  elev. 

« 

feet 

R.Po  elev. 

• 

feet 

C-1263-Q-U 

Jane 

5> 

1955 

8,2 

C-1264-Q-14 

Jan,  20 J 

1955 

15,0 

4.9 

Feb. 

2 

7.9 

11,8 

Feb,   8 

16,1 

Marc 

2 

7.8 

Mar,  10 

18.9 

ApFo 

6 

7,6 

Apr.  14 

18,7 

I-Iay 

4 

7.5 

May  12 

17,1 

June 

8 

7.4 

June  10 

16.3 

July 

6 

7,7 

July  8 

16,4 

Aug, 

10 

8.2 

Aug,  11 

18,0 

Sep. 

7 

8,6 

Sep.  15 

17,8 

Oct. 

5 

8.9 

Oct,  13 

17.2 

Nov. 

2 

8.8 

Nov,  15 

16.5 

Dec, 

7 

8.6 

Dec,  12 

15,9 

Jan, 

25, 

1956 

8.4 

Jan.  12, 

1956 

16,0 

Feb. 

8 

6,3 

Feb,  9 

16.4 

Mar. 

7 

6,0 

Mar.  13 

17,5 

Apr, 

4 

6,1 

Apr,  17 

17.0 

May 

9 

6,1 

May  11 

16.3 

June 

6 

6,3 

June  15 

15.9 

C-L263a-Q-U 

Jan, 

5, 

1955 

12,2 

C-1265=Q-15 

Jan,  20, 

1955 

12.5 

6,8 

Feb. 

c. 

14.4 

6.5 

Feb.  8 

14.7 

Mar. 

9 

17.4 

Mar.  10 

18.7 

Apr, 

6 

16.8 

Apr.  14 

18,2 

May 

4 

15.5 

May  12 

14.7 

June 

8 

13  o9 

June  10 

14.3 

July  13 

14.3 

July  8 

14.8 

Aug, 

10 

16.0 

Aug,  11 

17.2 

Sep. 

U 

15.4 

Sep.  15 

16,1 

Oct, 

12 

14.6 

Oct.  13 

15.1 

Nov, 

16 

13o9 

Nov.  15 

14.4 

Dec, 

14 

13.0 

Dec,  12 

13.4 

Jan, 

^> 

1956 

13.3 

Jan,  12, 

1956 

14o0 

Feb, 

8 

u.i 

Feb.  9 

14,9 

Mar, 

U 

15.4 

Mar.  13 

16.2 

Apr, 

11 

14,9 

Apr,  17 

14.5 

May 

9 

13,1 

May  11 

13.6 

June 

13 

13=3 

June  15 

14.2 

*  Meas,  from  O.C.F.CD. 
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RECRODS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "0"^ 


Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface  5 

R,P,  elev. 

feet 

Dist.RoF. 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface, 

R.P.  elev. 

feet 

I 


D-705-F-20 

Mar. 

23, 

1955 

154.6 

D-707-F-21 

Mar, 

9, 

1955 

398,7 

1831.5 

Apr. 

May- 
June 

20 
18 
15 

160.3 
163.1 
167.4 

Cont, 

Apr. 

May 

June 

7 
4 

1 

396,0 

391.3 
382,6 

July  13 

179.0 

June 

29 

390,6 

Aug, 

24 

187.5 

Dec, 

14 

423.5 

Sep. 

21 

194.8 

Oct. 

19 

199.3 

Feb. 

22, 

1956 

429.8 

Nov. 

30 

201,3 

Apr. 

18 

437.9 

Dec. 

28 

189,8 

May 
June 

16 
13 

521.1 

541.9 

Jan. 

25, 

1956 

196,3 

Feb. 

22 

193.3 

Mar, 

21 

188.0 

D-711b-F- 

-20 

Apr. 

8, 

1955 

c 

356,1 

Apr, 

18 

183,0 

1692. 

Nov. 
Mar. 

8 
23, 

1956 

c 
c 

482,0 
398,0 

D-705g-F-20 

Jan. 

3, 

1955 

b 

186.5 

1840. 

Feb. 

7 

b 

174.8 

Mar. 

7 

b 

170.1 

D-711d-F- 

-20 

Apr. 

7, 

1955 

c 

263,0 

Apr. 

4 

b 

176.3 

1574.4 

Nov. 

8 

c 

324.0 

May 

2 

b 

185.0 

June 

6 

b 

199.1 

Mar. 

23, 

1956 

c 

425.0 

July 

11 

b 

213.0 

Aug. 

15 

b 

223.5 

Sen. 

6 

b 

232.5 

D-713b-G-20 

Jan. 

31, 

1955 

d 

334,5 

Oct. 

3 

b 

236,1 

1500. 

Feb. 

25 

d 

331.4 

Nov. 

14 

b 

238,7 

Mar, 

28 

d 

330.9 

Dec. 

•  5 

b 

228.0 

Apr. 
May 

17 
16 

d 
d 

331.0 
329o4 

Jan. 

3, 

1956 

b 

222.7 

June 

15 

d 

328.9 

Feb, 

6 

b 

210,7 

July  15 

d 

327.6 

Mar. 

5 

b 

201.1 

Aug, 

15 

d 

328.0 

Apr, 

2 

b 

204.6 

Sep. 

15 

d 

328.1 

May 

7 

b 

204.5 

Oct. 
Nov. 
Dec. 

15 
15 
15 

d 
d 
d 

331.9 
337.0 
343.2 

D-707-F-21 

Jan. 

12, 

1955 

397.8 

1840.4 

Feb. 

9 

401,0 

a.  MeaSo  from  San  Antonio  Water 

Company  except 

as  noted. 

b.  Mea 

s,  from  Upland 

Water  Depa 

rtment. 

c.  Meas.  from  S 

.B.C.] 

?.C 

•  D, 

d.  Mea 

s,  from  West  End 

Consolidated  Water  Cc 

3mpa 

ny. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "D"^ 
(continued) 


s  Dist.R.F. 

Well  niiraber 

:  to  water 

and 

Date 

:  surface. 

R.P.  elev. 

;   feet 

D-7l3'D-G-20  Apr.  16,  1956  b   341,4 

Coat.      May  15      b   344.0 

June  15      b   3B5.4 


:  Dist.R.F. 

Well  number 

:  to  water 

and 

Date 

:  surface, 

R.P,  elev. 

:   feet 

D-721b-C-20  Apr.  7,  1955  d   290.9 
1049,4 


D-723-G-20 

June 

15, 

19?5 

420.9 

D-715-G~21 

Jan. 

3, 

1955 

c 

524. 

1112.0 

July  13 

427.2 

1212.8 

Feb, 

Mar. 

1 
1 

c 
c 

524. 
523. 

Dec. 

14 

433.8 

Apr. 

1 

-* 

523. 

Jan. 

25, 

1956 

429.2 

May 

2 

c 

524. 

Feb. 

22 

426. 8 

June 

1 

c 

524, 

Mar. 

21 

426,3 

July 

1 

c 

524. 

Apr. 

18 

425.7 

Aug. 

1 

c 

526. 

May 

16 

426.8 

Sep. 

1 

c 

527, 

June 

13 

426.8 

Oct, 

3 

c 

528. 

Nov. 

1 

c 

528. 

Dec, 

1 

± 

c 

528. 

D-724-G-21 
1173. 

Apr. 

8, 

1955  d 

491.5 

Jan. 

J3 

1956 

c 

527. 

Feb, 

1 

^- 

526. 

Mar. 

23, 

1956  d 

491.0 

Mar . 

1 

c 

526. 

Apr. 

2 

c 

528. 

D-725a»G-21 
1128.4 

Jan. 
Feb, 

Mar. 

12, 

23 

23 

1955 

470.5 
468.9 
467.3 

D-718a"G-20 

Jan. 

31, 

1955 

b 

524. 

May 

4 

476.1 

1215  0 

Feb, 

25 

b 

522, 

July  27 

470.5 

Mar. 

28 

b 

521. 

Aug. 

9 

470.5 

Apr. 

17 

b 

526, 

Aug. 

24 

475.1 

May 

16 

b 

524. 

Sep. 

21 

476,3 

Aug. 

15 

b 

571. 

Oct. 

4 

477.5 

Nov, 

15 

b 

354. 

Dec. 

14 

476.3 

Dec. 

15 

b 

55I0 

Dec. 

28 

475.4 

Jan. 

15, 

1956 

b 

551. 

Jan. 

25, 

1956 

471.1 

Mar. 

15 

b 

547. 

Feb. 

22 

470.5 

Apr. 

16 

b 

546. 

May 

15 

b 

547. 

a.  Meas.  from  San  Antonio  Water  Company  except  as  noted. 

b,  Meas.  from  West  End  Consolidated  Water  Company. 

c,  Meas.  from  Upland  Water  Department. 

d.  Meas.  from  S.B.C.F.C.D. 
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RECORDS 

OF  GROUND 

WATER  LEVELS  AT 

•^LLS 

IN  DISTRICT  "D"^ 

(continued) 

Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Dat 

e 

surface, 

and 

Date 

surface, 

R.P.  elev. 

feet 

R.P.  elev. 

feet 

D-725a-G-21 

Mar. 

21, 

1956  b   470.5 

D-735b-H-21 

Jan. 

7,  1946 

224.7 

Cont. 

Apr. 

18 

b   471.7 

925.1 

Feb. 

4 

220.2 

May- 

16 

b   472.8 

Mar. 

4 

219.6 

June 

13 

I 

)   475.1 

Apr. 

May 
June 

1 
6 
3 

217.9 
221.3 
222.5 

D_727-H-21 

Jan. 

12, 

1955  b   404.0 

July 

1 

229.4 

1093. 

Feb. 

9 

b   402.8 

Aug. 

5 

236.4 

Feb. 

23 

t 

)   401.4 

Sep. 

2 

236.2 

Mar. 

23 

t 

)   400.6 

Oct. 

7 

237.5 

May 

4 

t 

)   401.9 

Nov. 

18 

231.2 

Nov. 

30 

Y 

5   391.3 

Dec. 

2 

229.4 

Dec. 

14 

b   411.0 

Dec. 

28 

I 

)   409.0 

Jan, 
Feb. 

6,  1947 
3 

224.8 
226.0 

Jan. 

25, 

1956  I 

)   397.0 

Mar. 

3 

224.9 

Feb. 

22 

b   406.0 

Apr. 

7 

223.1 

Mar. 

21 

t 

)   406.0 

May 

5 

226.0 

Apr. 

18 

I 

)   406.0 

June 

2 

227.8 

May 

16 

I 

)   406.0 

July 

7 

232.9 

June  13 

I 

)   407.0 

Aug. 

11 

241.0 

July 

11 

I 

)   407.0 

Sep. 

1 

243.3 

Aug. 

28 

t 

)   412.1 

Oct. 

6 

241.0 

Sep. 

15 

I 

)  ■  407.7 

Nov. 
Dec. 

3 
7 

241.0 

237.1 

D-728-H-20 

Apr. 

7, 

1955  c 

;   375.9 

Jan. 

5,  1948 

236.4 

1032. 

Nov. 

8 

c 

;   389.9 

Feb. 
Mar. 

2 

1 

236.4 
234.0 

Mar. 

22, 

1956  c 

383.0 

Apr. 

May 

June 

5 
3 
7 

231.7 
232.9 
233.6 

D-729-H-2O 

Apr. 

7, 

1955  c 

>   318.5 

July 

5 

235.9 

985. 

Nov. 

8 

c 

-   327.5 

Aug. 
Sep. 

2 
6 

239.4 
239.4 

Mar. 

22, 

1956  c 

346.0 

Oct. 
Dec. 

11 
6 

239.4 
238.2 

D-735-H-20 

922.0 


Nov.   8,  1955  c   252.0 


a.  Meas.  from  City  of  Ontario  except  as  noted. 

b.  Meas.  from  S.b'.C.F.G.D. 

c.  Meas.  from  San  Antonio  Water  Company. 
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RECORDS  OF  GROIWD  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "D"* 
(continued) 


Well  number 

and 

R.P.  elev. 


Dist.R.P. 
to  v;ater 
surface, 

feet 


Dist.R.F. 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface, 

R.P.  elev. 

feet 

D-735b-H-21 

Jan. 

3, 

1949 

235.9 

D-735b-H-21 

Kay 

5, 

1952 

248.0 

Cent. 

Feb. 

7 

226.6 

Cent. 

June 

2 

252.6 

June 

6 

237.0 

July  14 

254.4 

July 

10 

240.5 

Aug, 

11 

257.3 

Aug. 

1 

242.2 

Sep. 

1 

257.8 

Sep. 

5 

243.0 

Oct. 

6 

257.8 

Oct. 

3 

244.0 

Nov. 

3 

255,5 

Nov. 

7 

243.4 

Dec. 

1 

254.4 

Dec. 

5 

241.7 

Jan. 

5, 

1953 

253,8 

Jan. 

3, 

1950 

240.5 

Feb. 

2 

251.7 

Feb. 

6 

240.5 

Mar. 

2 

251.1 

Mar. 

6 

239.4 

Apr, 

6 

251.1 

Apr. 

3 

239.4 

May 

4 

252.3 

May 

1 

238.7 

June 

1 

251.1 

June 

5 

240.5 

Aug. 

3 

259.8 

July 

3 

242.8 

Dec. 

7 

256.0 

Aug. 

7 

246.3 

Sep, 

4 

247.4 

Jan. 

4, 

1954 

258.0 

Oct. 

2 

245 » 7 

Feb. 

1 

256.9 

Nov. 

6 

246.3 

Mar . 

1 

254.0 

Dec. 

4 

245.1 

Apr. 
Dec. 

19 

10 

255.8 
262.0 

Jan. 

2, 

1951 

245.1 

Feb. 

5 

244.0 

Mar. 

6, 

1955 

261.0 

Mar. 

5 

243.4 

Apr. 

11 

262.0 

Apr, 

2 

243.4 

May 

2 

261.0 

May 

7 

244.0 

June 

20 

260.4 

June 

4 

247.4 

July 

4 

261.0 

July 

2 

■248.6 

Aug. 

J. 

266.0 

Aug. 

6 

251.5 

Sep. 

19 

268.0 

Sep. 

3 

253.2 

Oct. 

10 

266.0 

Oct. 

1 

251.9 

Nov. 

7 

269.0 

Nov. 

5 

253.2 

Dec, 

5 

267.0 

Dec. 

3 

250.9 

Jan. 

2, 

1956 

265.0 

Jan. 

7, 

1952 

248.6 

Feb. 

6 

264.5 

Feb. 

4 

2Z^8,6 

Mar . 

5 

264.5 

Mar. 

3 

248.6 

Apr. 

2 

265.0 

Apr. 

14 

247.5 

May 

7 

265.0 

*  Meaj 

3 .  f  ron 

1  Gi 

ty  of 

Ontario . 
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RECORDS 

OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT 

WELLS 

• 

IN  DISTRICT  "D"^ 
(continued) 

DistcRoPo 

Dist„R,P, 

Well  number 

to  water    Well  number 

to  water 

and 

Dat 

e 

surface J       and 

Dat 

e 

surface. 

R.Po  eleVo 

feet      RoPo  elev. 

feet 

D-740-H-20 

May 

4, 

1955 

190,3     D-7 51-1-20 

Mar, 

24, 

1955 

84,8 

844. 

NoVo 

1 

198,5      765.0 

DeCo 

2 

194,0 

Jan, 
Feb. 

24, 
3 

1956 

124,6 

118,0 

Jan„ 

3, 

1956 

190,6 

Mar, 

2 

121,8 

Febo 

3 

189,1 

Mar, 

29 

123.1 

Mar, 

2 

189,7 

Maro 

29 

192,3 

D-7 52-1-20 

Mar, 

25, 

1955 

74,4 

713.4 

Nov, 

18 

92,5 

D-743h-I-19 

NoVo 

25, 

1955 

121,4 

771 

Maro 

12, 

1956 

121.6 

Mar, 

15, 

1956 

83,6 

D-753a-I-20 

Mar, 

25, 

1955 

99,0 

D-743Z-I-19 

Jano 

17, 

1955 

91o2      744,4 

Nov, 

18 

106,9 

746,0 

Febo 

10 

90„2 

Maro 

1 

88,0 

Mar, 

16, 

1956 

103,0 

Mar, 

30 

97,7 

May 

4 

98,0 

June 

2 

107,6    D-753b-I-20 

Mar, 

25, 

1955 

68,1 

July 

5 

105,2      702,1 

Nov, 

18 

75,0 

Aug„ 

2 

122,8 

Sepo 

6 

124,7 

Mar, 

16, 

1956 

69,1 

Oct. 

3 

112,4 

Nov, 

1 

111,8 

Dec, 

2 

99,5    D-754a-I-19 
727,8 

Mar, 

25, 

1955 

74,3 

Jano 

3, 

1956 

96,1 

Mar, 

16, 

1956 

78,6 

Feb, 

3 

94,0 

Mar, 

2 

93  o7 

Apr, 

4 

t 

)   100,4    D-76la-I-21 

Nov, 

17, 

1955 

71.0 

May 

7 

101,7      675.8 

June 

1 

110,3 

Mar, 

15, 

1956 

65,3 

July 

9 

121,1 

Sep, 

5 

124  oO 

D-762a-I-21 

Nov, 

17, 

1955 

79,2 

692,6 

D-750a-I-21 

Mar, 

24, 

1955 

98,7 

743  o  5 

a,  Meas,  from  S.B.C.F.CD,  except  as  noted, 

b.  Measo  from  L.A.C,F.C„Do 
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RECORDS  OF  GROUND  ViTATER  I^VELS  AT  tVELLS 
IN  DISTRICT  "D"^ 
(continusd) 


DistoR.P, 

Dist,R„P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Dat 

o          I 

surface, 

and 

Date 

surface. 

R.P.  elevo 

o 

feet 

R„P.  elev. 

feet 

D-763-J-21 

Jan. 

17, 

1955 

47,6 

D-772-J-20 

Nov. 

1, 

1955 

12.0 

651.9 

Feb. 

Mar. 

10 
1 

45.9 
44.9 

571. I^ 

Dec. 

2 

12,0 

Mar, 

30 

46,0 

Jan. 

3, 

1956 

■  4,6 

May 

A 

48,0 

Feb. 

3 

5.2 

June 

2 

54,2 

Mar. 

2 

5.2 

Aug. 

2 

61,0 

Mar. 

29 

5,5 

Sep, 

6 

63.0 

May 

7 

7,3 

Nov, 

1 

72.8 

June 

1 

8.9 

Dec, 

2 

54,2 

Jan. 

3, 

1956 

58.0 

D_773_j-21 

Mar, 

22, 

1955 

15.1 

Feb. 

3 

50.2 

587,0 

Nov, 

16 

30.8 

Mar. 

2 

52.2 

Mar, 

29 

52.5 

Mar, 

9, 

1956 

27,8 

May- 

7 

52,5 

June 

1 

■S8.1 

555.5 


D-768-J-19   Nov,  18 J  1955 
704,8 

Kar,  l6j  1956 


D-771e-J-20  Mar.  22,  1955 
583,8     Nov.  16 


4. 


i.t.2 


D_772-J--20 
571,3 


Mar.  9,  1956 


Jan.  17,  1955 
Feb.  10 
Mar,  1 
Mar,  30 
May  4 
June  2 
July  5 
Aug .  2 
Oct.  3 


36.3 


26,9 
35.6 

25.4 


5.4 
4.7 
5.7 
7,3 
7.2 
8.5 
9.9 
13.9 
16,4 


Jan,  14,  1955 

9,8 

Feb,  18 

7,9 

Mar,  9 

8.8 

Apr.   1 

10,7 

May  13 

10,9 

June  8 

13.5 

July  21 

21.7 

Aug,  17 

22.7 

Oct,  13 

22.6 

Dec,   5 

18.1 

Dec.  27 

13.4 

Jan.  23,  1956 

12.2 

Feb.  7 

9.2 

Mar.  5 

8.0 

Apr.  16 

11.8 

Apr.  30 

11,2 

May  28 

12.2 

June  25 

17.0 

ao 
b. 


Meas,  from  S.B,C,F,C,D 

R.  P.  elev.  beginning  November,  1955. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "D"^ 
(continued) 


Dist.R.P. 

Well  niomber 

to  water 

and 

Date 

surface, 

R.P.  elev. 

feet 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface. 

R,P.  elev. 

feet 

D-776e-J-21 

Jan. 

17, 

1955 

10.4 

D-780-K-20 

Jan, 

16, 

1956 

b 

19.0 

573^6 

Feb. 

10 

7,6 

Cont, 

Feb, 

20 

b 

17.2 

Mar. 

1 

6.2 

Mar, 

16 

b 

17,1 

Mar. 

30 

10,7 

Apr, 

16 

b 

17.8 

May- 

h 

13,0 

May 

15 

b 

17,6 

June 

2 

17,1 

July 

5 

15,2 

Aug. 

2 

26,5 

D-782-K- 

■21 

Jan, 

u. 

1955 

39,4 

Sep. 

6 

34,5 

552.8 

Feb, 

18 

38.5 

Oct. 

3 

33oO 

Mar, 

9 

39.0 

Nov, 

1 

27.1 

Apr. 

1 

37.2 

Dec, 

2 

26,9 

Apr, 
May 

29 
25 

36,7 
36,7 

Jan, 

3, 

1956 

14.8 

June 

22 

36,7 

Feb, 

3 

11.2 

July 

21 

37,2 

Mar, 

2 

8,6 

Aug, 

17 

38,1 

Mar, 

29 

9.0 

Sep. 

16 

39.1 

May 

7 

14.2 

Octo 

13 

39,9 

June 

1 

17,3 

Nov, 
Dec, 

16 
5 

40,4 
40.3 

D-777a-J-20 

Mar, 

22, 

1955 

3.6 

Jan, 

13, 

1956 

49,9 

538.0 

Nov. 

16 

9.4 

Jan. 
Feb, 

23 
7 

39,8 
39,3 

Mar, 

V, 

1956 

4.2 

Mar. 

Apr. 
Apr. 

5 

2 

30 

38,3 
37.5 
37.0 

D-780-K-20 

Jan, 

13, 

1955 

b 

17.6 

May 

28 

36.5 

523.7 

Feb, 
Mar. 
Apr, 

23 

4 

19 

b 
b 
b 

16.4 
16.1 
18,1 

June 

25 

36.2 

May 

16 

b 

17,2 

D_783-K- 

21 

Jan, 

u, 

1955 

37,2 

June 

13 

b 

19.9 

540,3 

Feb, 

18 

37.0 

July  14 

b 

21,1 

Mar, 

19 

36.9 

Aug, 

18 

b 

21,9 

Apr, 

1 

37.1 

Sep. 

15 

b 

23,6 

Apr. 

29 

37.2 

Oct, 

17 

b 

22,3 

May 

16 

37.3 

Nov, 

25 

b 

20,9 

June 

8 

37.5 

Dec. 

16 

b 

19,9 

July 
Aug. 

7 
3 

37.6 
38,1 

a.  Mea 

s.  from  S 

.B.C.] 

^C. 

D,  except 

as  noted. 

b.  Meas.  from  0 

.C.F.( 

].D. 
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RECRODS  OF  GRO'JND  WATER  LEVELS  AT  WELI.S 
IN  DISTRICT  "D"a 
(continued) 


„ 

Dist.R.Fo 

Dist.R.P. 

Well  number 

? 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

: 

surface. 

and 

Dat( 

a 

surface. 

R.P.  elev. 

: 

feet 

R.Fo  elev. 

:   feet 

D-783-K-21 

Sep. 

16, 

1955 

38.7 

D-788-K-21 

June 

22, 

1955 

7.3 

Cont . 

Oct. 

13 

38.6 

Cont. 

July 

21 

9.5 

Nov. 

15 

3B.5 

Aug. 

17 

11,6 

Dec. 

27 

38.3 

Sep. 
Oct. 

16 
13 

12.5 
12.9 

Jan. 

23, 

1956 

38.2 

Nov, 

16 

10.6 

Feb. 

20 

37.9 

Dec, 

27 

8.9 

Mar. 

19 

38.0 

Apir. 

16 

38,0 

Jan. 

23, 

1956 

8.0 

\ 

May- 

15 

38.1 

Febo 

20 

6.4 

June 

11 

38.2 

Mar. 

19 

6.6 

June 

25 

38.3 

Apr. 

May 

June 

16 
15 
11 

6.6 
6.8 
6.9 

D-78Ad-K-21 

Jan. 

13, 

1955 

b 

1,8 

501,5 

Feb. 

24 

b 

1.1 

Mar. 

1 

b 

0,9 

D-788a-K-21 

Jan, 

13, 

1955  b    7.8 

Apr. 

19 

b 

5.0 

489.5 

Feb. 

23 

1 

3     7.2 

May 

16 

b 

3.1 

Mar. 

8 

1 

D     7.2 

June 

13 

b 

7.6 

Apr. 

19 

1 

0           7.8 

July  14 

b 

10,4 

May 

16 

b     7.8 

Aug. 

18 

b 

16.0 

June 

13 

1 

D     8.0 

Sep. 

15 

b 

10,0 

July  14 

b     8,4 

Oct. 

17 

b 

6.9 

Aug, 

18 

b     9.4 

Nov. 

25 

b 

4.5 

Sep, 

15 

1 

3    9.5 

Dec. 

16 

b 

3.5 

Oct. 

17 

1 

0          9.6 

Nov, 

25 

b     9.2 

Jan. 

16, 

1956  b 

2.6 

Dec, 

16 

1 

3     8.7 

Feb, 

20 

b 

1.3 

Apr. 

16 

b 

2.1 

Jan. 

16, 

1956  1 

3     8,3 

May 

15 

b 

1.9 

Feb, 
Mar. 
Apr, 

20 

13 

16 

b     6.6 
b     6.8 
b     7.0 

D-788-K-21 

Jan. 

14. 

3955 

7.0 

May 

15 

b     7.3 

479.3 

Feb, 

Mar. 
Apr. 

18 
9 
1 

6,7 
6,9 
7o0 

June 

22 

\ 

3    7.8 

Apr. 

29 

7.8 

D-789-L-21 

Mar. 

8, 

1955  b    8,6 

May 

25 

7.1 

477.6 

Sep, 

28 

b    11,3 

a.  Meas.  from  S.B.C.F.CD.  except  as  noted, 

b.  Meas.  from  O.C.F.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVES  AT  VJELLS 
IN  DISTRICT  "D"a 
(continued) 


:  Dist.R.Fo 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface. 

R.F.  elev. 

feet 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface, 

R.F.  eleVo 

feet 

D_7g9_L-21 
Cent. 

D-SOl-K-21 
563.5 


Kar.  13,  1956  b     8.8     D-812-K-22   Dec.  16,  1955  b    33.6 


Cont. 


I 


D-802-K-21 
545.6 


Jan.  26,  1955     16.5 

Feb.  23  16.6 

July  20  24.5 

Nov.  23  19.0 

Feb,  21,  1956      16.5 

Apr.  21  18.0 

June  27  19.6 


Mar.  3,  1955  b    30,7 
Sep.  29      b    37.8 

Mar.  15,  1956  b    35o2 


D-811a-K-22  Mar.  3,   1955  b 
592.7      Oct.  26 
Dec.  28 

Jan.  24,  1956 
Feb.  21 
Mar,  20 
Apr.  21 
May  31 
June  23 


D-812-K-22 
562.8 


Jan.  13,  1955  b 
Feb.  24      b 
Mar.  3      b 
May  24 
July  6 
Sep.  28 

Oct.  17       b 
Nov.  25       b 


62.2 
52.0 
45.2 

46.4 
44.7 
46.5 
47.1 
49.2 
51.7 


32.1 
31.3 
31.5 
34.9 
41.6 
40.2 
38.3 
34.5 


Jan.  11,  1956  33.2 

Feb.  20      b  32.3 

Mar.  6  32.0 

Apr,  21  33.2 

May   1  33.3 


D-8I3-K-22   Jan.  12,  1955  8.6 

547.4     Feb.  11  8.3 

Mar.  11  8.4 

Apr,   6  10.4 

May  13  10,2 

June  9  11,2 

July  6  11.8 

Aug.  4  12,7 

Sep.  13  13,8 

Oct,  14  12.2 

Nov.  10  10.9 

Dec.  7  9.9 

Dec.  28  9.5 

Jan.  24,  1956  9.5 

Feb.  21  9.1 

Mar,  20  9.6 

Apr,  21  10.1 

May  16  10.7 

June  13  11.9 

June  27  11,7 


D-902a-I-21  Nov,  25,  1955     118,1 
751.5 

Mar,  12,  1956     111,3 


D-905-J-2I   Mar.  3,   1955  b    3I.8 
632.2 


a.  Meas.  from  S.B.C.F.C.D. 

b.  Meas.  from  O.C.F.C.D. 


except  as  noted. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "D"^ 
(continued) 


Dist.R  P. 

Dist.R. P. 

Well  number 

to  water 

Well  num 

ber 

to  water 

and 

Dat( 

=.         • 

surface 5 

and 

Date 

surface. 

R.P.  elev. 

feet 

RoP.  elev. 

feet 

D-905a-J-21 

Mar, 

3. 

1955  b 

26,4 

D-906d-J= 

-21 

Dec. 

28, 

1955 

22.1 

622.6 

Sep. 

29 

b 

5C.8 

Gont . 

Jan. 

24, 

1956 

25.4 

Mar, 

15, 

1956  b 

42.4 

Feb. 
Mar. 
June 

21 
20 
13 

20.0 
25.8 
29.2 

D»906b-J~21 

Jan. 

12, 

1955 

12.7 

June 

27 

33.6 

594.1 

Jan. 

Mar. 

26 

11 

12.0 
11.0 

Apr. 

6 

22.2 

D-907a-J 

-22 

Nov, 

21, 

1955 

30.7 

May 

13 

20.5 

606.9 

June 

9 

24.2 

July 

6 

38.8 

D-908a-J 

-22 

Mar, 

3> 

1955, b    27,2 

Aug, 

4 

37.6 

626.0 

Apr, 

1 

J- 

30,4 

Aug. 

31 

36.0 

Sep, 

29 

1 

3    47.2 

Sep. 

28 

41.8 

Nov. 

21 

32.5 

Oct. 

26 

33.6 

Nov. 

23 

20.5 

Dec. 

28 

17.8 

D™909-J- 

658.6 

22 

Jan. 
Feb. 

17, 

10 

1955 

45.7 

44.5 

Jan. 

24, 

1956 

22.3 

Mar, 

1 

43.6 

Feb. 

21 

15.4 

May 

4 

50.6 

Mar. 

20 

23.9 

Aug. 

2 

61.3 

Apr. 

21 

16.7 

Oct. 

3 

59.4 

May 

31 

27.3 

Nov. 

1 

57.4 

June 

27 

37.2 

Dec, 

Jan. 

2 
3, 

1956 

50,0 
52.5 

D-906d-J-21 

Jan. 

11, 

1955 

17.8 

Feb, 

3 

48.1 

602.8 

Feb. 

11 

16.4 

Mar. 

2 

47.1 

Mar. 

11 

16.4 

May 

7 

51.9 

Apr. 

0 

30.2 

June 

1 

56.4 

May 

13 

24.5 

July 

9 

61.2 

June 

9 

31.9 

July 

20 

35.8 

Aug. 

18 

38.9 

D--910-I- 

22 

Mar. 

24, 

1955 

89.6 

Oct. 

14 

32.0 

725  0  5 

Nov. 

17 

105.5 

Nov, 

10 

32.2 

Dec, 

7 

23.1 

726.0^ 

Mar. 

15, 

1956 

93.3 

a,  Meas.  from  S.B.G.F.G.D.  except  as  noted. 

b,  Meas.  from  O.C.F.C.D. 

c,  R.  P.  elev.  beginjiing  March,  1956^ 


-126- 


RECORDS 

OF  GROUND  V/ATER  LEVELS  AT 

WELLS 

IN  DISTRICT  "D"a 

(continued) 

Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water    Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface,       and 

Dat 

e 

surface, 

R.P.  elev. 

feet       R.F.  elev. 

feet 

D-913-I-22 

Nov. 

25,  1955 

174.0     D-928a-J-23 

Mar. 

8, 

1956 

55.4 

828.2 

Mar. 

13,  1956 

Cont. 

172.6 

D-929-J-23 

Jan. 

17, 

1955 

53.4 

646.4 

Feb. 

10 

52.4 

D-914-I-22 

Nov. 

23,  1955 

143.0 

Mar. 

1 

51.3 

780.0 

Mar. 

30 

51.9 

Mar. 

13,  1956 

133.4 

May 

June 

Nov. 

4 
2 

1 

52.0 

53.3 
56.2 

D-91 5-1-22 

Feb. 

10,  1955 

89.1 

717.9 

Mar. 

1 

72.2 

July 

5 

84.3     D-929a-J-23 

Mar. 

31, 

1955 

54.7 

Sep. 

6 

98.2      652.9 

Sep. 

29 

65.3 

Sep. 

29 

95.2 

Mar. 

15, 

1956 

59.9 

Mar. 

15,  1956  t 

89.2 

D-934-I-23 

Mar. 

29, 

1955 

82.1 

D-919C-J-22 

Mar. 

31,  1955 

42.5      716.0 

627.9 

Mar. 

8, 

1956 

77.9 

D-922-I-22 

Mar. 

28,  1955 

92.9 

726.6 

Nov. 

23 

103.0    D-93 5-1-23 

Mar. 

28, 

1955 

122.4 

785.3 

Nov. 

23 

131.6 

Mar. 

13,  1956 

96.1 

Mar. 

13, 

1956 

130.1 

D-928-I-23 

Mar. 

3,  1955  c 

67.7 

701.3 

Mar. 

29 

69.0    D-940b-J-23 

Jan. 

26, 

1955 

73.5 

Sep. 

29      c 

76.1      701.3 

Feb. 

23 

73.3 

Nov. 

21 

75.4 

Mar. 
Apr. 

23 
27 

73.3 
73.4 

Mar. 

8,  1956 

71.8 

May 

13 

73.4 

Mar. 

15      c 

79.8 

June 
July 
Aug. 

9 
6 

4 

75.4 
74.5 
75.3 

D-928a-J-23 

Mar. 

29,  1955 

53.0 

Aug. 

31 

75.2 

681.3 

Nov. 

21 

60.2 

Sep. 

28 

75.9 

L 


a.  Meas.  from  S.3.C.F.C.D.  except  as  noted. 

b.  R.  P.  elev,  beginning  March,  1956. 

c.  Meas.  from  O.C.F.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "D"a- 
(continued) 


Dist.R.P, 

Dist.R.Po 

Well  number 

to  water 

V/ell  number 

to  water 

and 

Dat 

a 

surface. 

and 

Dat 

s 

surface 

R,P.  elev. 

feet 

R.P.  elev. 

feet 

D-940b-J-23 

Oct. 

26, 

1955 

76.2 

D-983C-I- 

-26 

Dec, 

15, 

1955 

c 

61.9 

Cont . 

Nov- 

23 

75.9 

Cont, 

Dec, 

28 

75.5 

Jan, 
Feb. 

13, 
9 

1956 

c 

c 

62.0 
60,9 

Jan. 

24, 

1956 

75.3 

Mar, 

16 

c 

58,5 

Feb. 

21 

75.0 

Apr. 

13 

c 

58,2 

Mar. 

20 

75.1 

June 

14 

c 

57.0 

Apr. 

21 

75.3 

May- 

16 

74.9 

June 

13 

75.3 

D-984-I- 

26 

Mar, 

21, 

1955 

101,7 

June 

27 

77.7 

930.9 

Nov, 
Mar, 

22 

9. 

1956 

100.0 
104.7 

D-969-J-25 

Apr. 

8, 

1955 

b 

29,1 

760,9 

Oct. 

24 

b 

26,3 

D-985C-I 

-26 

Jan. 

13, 

1955 

c 

86.8 

Mar. 

5, 

1956 

b 

27.1 

896,2 

Feb, 

Mar. 
Apr, 

11 
11 
15 

c 

c 
c 

87.0 
83.8 
84.1 

D-975c~I-25 

Jan. 

13, 

1955 

c 

49.8 

May 

13 

c 

84.5 

817.6 

Mar, 

11 

c 

48.4 

Nov, 

16 

c 

89.8 

May 

13 

c 

49.5 

Dec. 

Jan. 

15 
13, 

1956 

c 
c 

89,3 
89.2 

D-975d-I-25 

Jan. 

13, 

1955 

c 

14.8 

Feb, 

9 

c 

89.0 

770,7 

Mar . 

11 

c 

14.8 

Mar, 

16 

c 

87.3 

May 

13 

c 

14.3 

Apr. 

13 

c 

87.4 

Kov. 

16 

c 

15.7 

May 
June 

10 

14 

c 
c 

87.3 
89.7 

Jan, 

13, 

1956 

c 

15.4 

Mar, 

16 

c 

15.8 

May 

10 

c 

15.2 

D-985d-I 
825.8 

-26 

Jan, 
Feb, 
Mar. 

9, 
13 
13 

1955 

d 
d 
d 

14.9 
13.5 
12,9 

D~983c-I-26 

Mar, 

11, 

1955 

c 

61,0 

May 

9 

d 

17.4 

851.0 

Apr, 

15 

c 

59.2 

Nov. 

7 

d 

23.8 

May 

13 

c 

61,0 

Dec. 

10 

d 

21,6 

July  15 

c 

60.1 

Nov, 

16 

c 

61,8 

a,  Meas,  from  SoB.C.F.CD.  except  as  noted, 

b.  Meas.  from  R.C.F,C,&W,C,D, 

c,  Meas,  from  W.  P.  Rowe, 

d.  Meas,  from  R,  W.  Company. 
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RECORDS 

OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "D"^ 

(cont 

inued) 

Dist.R.P, 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface, 

and 

Date 

surface. 

R.Po  elev. 

feet 

R.F.  elev. 

feet 

D-1054C-H-24  Mar, 

21, 

1955  b   183.2 

D-1062a-G-25  Mar, 

5, 

1956 

439.2 

964.4 

Nov, 
Mar. 

22 
9, 

b   185,3 
1956  b   194.6 

Cont, 

June 

5 

451.5 

D-IO64-H-25 

Mar, 

2, 

1955 

307,1 

1107,5 

June 

2 

307.1 

D-IO55-H-24 

Mar, 

3, 

1955 

196,9 

Sep, 

9 

308. 0 

979,9 

June 
Sep. 

1 
8 

214,6 
215.7 

Dec, 

5 

308,9 

Dec. 

6 

196.6 

Mar, 
June 

5, 

5 

1956 

308,9 
309.2 

Mar, 

5, 

1956 

198,9 

June 

5 

218,0 

D-1064a-H-25  Mar. 

2, 

1955 

354.9 

1156.9 

June 

2 

354.9 

D-1059-G-24 

Mar. 

3, 

1955 

416.9 

Sep, 

8 

356,3 

1210,5 

June 
Sep, 

2 
8 

417.6 
425.7 

Dec. 

5 

357.4 

Dec, 

5 

419.9 

Mar, 
June 

5, 
5 

1956 

357.4 
368.5 

Mar, 

5, 

1956 

a9.9 

June 

5 

421,0 

D-1064b-H-25  Mar, 

2, 

1955 

345.4 

1142.5 

June 

2 

345.4 

D-IO62-G-25 

Mar, 

3, 

1955 

439.7 

Sep, 

8 

345.8 

1248,8 

June 
Aug, 

2 

31 

439.7 
43s.  8 

Dec, 

5 

347.4 

Sep. 

8 

440,6 

Mar, 

5, 

1956 

347.4 

Dec, 

5 

442,1 

June 

5 

348,6 

Mar. 

5, 

1956 

441.9 

June 

5 

442,4 

D-IO65-H-25 
1050,0 

Jan, 
Feb, 
Mar, 

17, 
10 

1 

1955 

b 
b 
b 

254.3 
254.0 
254.4 

D-1062a-G-25 

Mar, 

3, 

1955 

436,9 

Mar, 

30 

b 

254,4 

1236.4 

June 

2 

435.8 

May 

4 

b 

254o4 

Aug, 

31 

436,5 

June 

1 

b 

251.8 

Dec, 

3 

436.9 

July 
Aug. 

5 
2 

b 
b 

253.6 
250,0 

a.  Meas,  from  Fontana  Union  Water  Company  except  as  noted, 

b,  Meas,  from  S.B.C.F.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  Vk'ELLS 
IN  DISTRICT  "D"a 
(continued) 


; 

Dist,R,P. 

Well  number 

to  water 

and 

Dat 

e 

surface, 

R.P.  elev. 

feet 

D-1065-H-25 

Sep, 

6, 

1955 

b 

261,0 

Cont, 

Oct. 

3 

b 

267.6 

NoVc 

1 

b 

268.4 

Dec. 

2 

b 

262.0 

Jan, 

3, 

1956  b 

267,0 

Feb, 

2 

D 

262,0 

Mar. 

29 

b 

269.0 

May 

7 

b 

265.8 

June 

1 

b 

256,9 

D-1068-H-25 

Jan, 

1, 

1955 

c 

259,4 

1082,4 

Feb. 

T 

c 

258.1 

Mar. 

1 

c 

258.1 

Apr. 

1 

c 

258.6 

May 

1 

c 

259.2 

June 

1 

c 

258.7 

July 

1 

c 

275.4 

Aug. 

1 

c 

259.2 

Sep, 

X 

c 

260,6 

Oct, 

1 

0 

259.1 

Nov, 

1 

c 

260.1 

Dec, 

1 

c 

260,3 

Jan, 

1, 

1956 

c 

260,4 

Feb, 

1 

c 

260.0 

Mar, 

1 

c 

260,4 

Apr. 

1 

c 

260,5 

May 

1 

c 

260,3 

June 

1 

c 

260,4 

D-1072-G=-25 

Jan, 

6, 

1955 

294.5 

1409.9 

Feb. 

2 

294  =  0 

Mar. 

2 

295.3 

Apr, 

6 

292.4 

May 

4 

292,0 

June 

2 

291.5 

Dist.R.P, 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface. 

R.P.  elev. 

feet 

Cont. 


D-1072a-G-25  Jan 
1409.6 


D-1075-G-25  Mar 
1180.8 


July 

6, 

1955 

290.6 

Dec. 

2 

309  c  7 

Jan. 

5> 

1956 

306.3 

Feb, 

2 

304.4 

Mar, 

5 

302,3 

May 

3 

304.4 

June 

5 

318.3 

Jan. 

6, 

1955 

293.5 

Feb, 

2 

293.0 

Mar. 

2 

292.6 

Apr. 

6 

291.7 

May 

4 

291.4 

June 

2 

291.4 

July 

6 

291,0 

Aug, 

3 

321,4 

Sep, 

8 

329.1 

Oct, 

5 

329.1 

Nov, 

2 

319.8 

Dec, 

2 

309.4 

Jan. 

5., 

1956 

305,5 

Feb, 

2 

303.7 

Mar, 

5 

301,8 

Apr, 

6 

314.5 

May 

3 

303.7 

June 

5 

318.2 

Mar. 

2, 

1955 

334.0 

June 

2 

334.0 

Sep, 

8 

337.7 

Dec, 

5 

336,5 

Mar, 

5, 

1956 

336.5 

June 

5 

337,0 

a.  Meas.  from  Fontana  Union  Water  Company  except  as  noted. 

b.  Meas,  from  S.B.C.F,C=D, 

c.  Meas.  from  Citizens  Land  and  Water  Company. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  liJELLS 
IN  DISTRICT  "D"a 
(continued) 


Dist.R.P, 

• 
• 

DistoR.P. 

Well  nimber 

to  water 

Well  number 

% 

to  water 

and 

Dat 

e 

surface J 

and 

* 
• 

Date 

surface. 

R.P.  elev. 

Mar. 

3, 

1955 

b 

feet 
388,7 

R.P.  elev. 

J 

feet 

D-1075a-G-25 

D-1085a-G-26 

Jan. 

7, 

1956 

336.0 

1228.7 

June 

3 

b 

384.0 

Cont. 

Feb, 

1 

332.0 

Oct. 

20 

b 

391,3 

Mar. 

1 

330,0 

Dec. 

5 

b 

390,0 

Apr. 
Apr, 

1 
30 

329,0 
329,0 

Mar. 

5, 

1956 

b 

389.4 

May 

31 

345,0 

June 

5 

b 

389.8 

June 

30 

348.0 

D-1081-H-26 

Jan. 

17, 

1955 

259,9 

D-1088-H-26 

Jano 

1, 

1955 

d 

193,1 

1105 o 7 

Feb. 

10 

258.2 

1037,6 

Feb. 

1 

d 

192,5 

Maro 

1 

259.8 

Mar, 

1 

d 

191,2 

Mar, 

30 

260,0 

Apr. 

1 

d 

191.1 

May 

4 

260.2 

May 

1 

d 

192.3 

June 

2 

259,4 

June 

1 

d 

191  ol 

July 

5 

260,2 

July 

8 

d 

193,3 

Aug. 

2 

261.5 

Aug. 

6 

d 

205,1 

Sep, 

6 

262.1 

Oct. 

14 

d 

195,3 

Oct. 

3 

262,6 

Nov, 

1 

d 

206,1 

1107, 3 '^ 

Nov. 
Dec. 

1 
2 

264,5 
263.0 

Dec, 
Jan, 

1 
1, 

1956 

d 
d 

194.4 
193,9 

Jan, 

3, 

1956 

265.1 

Feb. 

1 

d 

194.8 

Feb. 

2 

265,1 

Mar. 

1 

d 

194,4 

Mar. 

2 

265,0 

Apr. 

1 

d 

194,8 

Mar, 

29 

265,0 

May 

1 

d 

202,9 

May 

7 

265.4 

June 

1 

d 

203,6 

June 

1 

265,6 

D-1090-H-26 

Nov. 

22, 

1955 

132.4 

D-1084-G-26 

Oct, 

20, 

1955 

b 

382.2 

967.6 

1352.1 

Mar, 

9, 

1956 

128„5 

1 

July  23, 

1956  d 

341,0 

D-1090b.H-26  Oct, 

21, 

1955 

61.3 

D-1085a-G-26  Mar. 

h, 

1955 

b 

326,0 

893,7 

1346.6 

May 

30 

b 

339,0 

June 

5 

346.0 

D-1092C-H-26 

Nov. 

21, 

1955 

32.0 

July 

4 

344,0 

870,1 

Oct, 

13 

b 

337,8 

a,  Measo  from  S.B.CF.CD  except  as  noted, 

b,  Meas,  from  Fontana  Union  Water  Company 

Co  R,  P.  elevation  beginning  November,  1955, 

d.  MeaSo  from  Citizens  Land  and  Water  Company, 
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RECORDS  OF  GROUND  WATSR  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "D"a 
(continued) 


Dist.R.P. 

Well  number  : 

to  water 

and     : 

Date 

surface. 

R.P.  elev.  ; 

feet 

o 

:  Dist.R.P. 

Well  number  : 

:  to  water 

and     : 

Date 

:  surface^ 

R.P.  elev.  : 

:   feet 

D-1092d-H-26  Mar.  21,  1955  c   149.2 
999.7      Nov.  22      c   152.0 


Mar. 


9,  1956  c   144.8 


D=1108-F-22  Nov.  8,  1955  c   318.0 
1696. 8 

Mar.  23,  1956  c   324.6 


D"1116-F=22  Nov,  8,  1955  c   421o4 


D-1095-G-26 

Jan. 

1. 

1955 

b 

219.4 

1767.5 

1117.2 

Feb. 
Mar. 
Apr. 

1 
1 
1 

b 
b 
b 

218.1 
216.9 
220.9 

Mar. 

25, 

1956  c 

430.0 

May 

J. 

b 

218,1 

D-ll6l-a-25 

Jan. 

6, 

1955 

72.4 

July 

1 

b 

243  0  2 

2244.1 

Feb, 

2 

67.4 

Aug. 

1 

b 

2if2.1 

Mar. 

2 

69.6 

Sep. 

1 

b 

240.3 

Apr. 

6 

71.7 

Oct. 

1 

b 

223.5 

May 

4 

75.6 

Nov. 

1 

b 

222.8 

June 

2 

78.1 

Dec. 

1 

b 

220.3 

July 

Aug, 

6 
3 

80.5 
83.9 

Jan. 

1. 

1956 

b 

220.8 

Sep. 

7 

87.1 

Feb. 

1 

b 

220,2 

Oct. 

5 

89.3 

Mar. 

1 

b 

219.4 

Nov. 

2 

90.7 

Apr. 

1 

b 

223.4 

Dec. 

2 

91.5 

May 

1 

b 

227.7 

Jan, 
Feb. 

5, 

1 

1956 

91.8 
74.0 

D-IIO5-F-2I 

Jan. 

12, 

1955 

d 

486.0 

Mar. 

2 

75.1 

1684.4 

Feb. 

23 

d 

477.2 

Apr. 

4 

75.6 

Mar. 

23 

d 

470.7 

May 

2 

8O0O 

May 

4 

d 

477.7 

June 

6 

83.7 

Dec. 

14 

d 

504.8 

?eb. 

22, 

1956 

d 

495.1 

D-ll62a~E=25 

Jan. 

6, 

1955 

117.8 

Mar. 

21 

d 

490.5 

2068.9 

Feb. 

2 

104.4 

Apr. 

18 

d 

491.1 

Mar. 

2 

94.0 

May 

16 

d 

530.2 

Apr. 

May 

June 

6 
4 
1 

92.6 
97.5 
99.5 

D-1105e-F-21  Mar. 

23, 

1956 

c 

402.0 

July 

6 

107.6 

163  5  0 

Aug, 

3 

112,5 

a„  Meas,  from  Fontana  Union  Water  Company  except  as  noted, 

b.  Meas.  from  Citizens  Land  and  Water  Company. 

c.  Meas.  from  S.B.C.FoG.D. 

d.  Meas  from  San  Antonio  Water  Company 
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RECORDS  OF  GROUKD  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IK  DISTRICT  "D"^ 
(continued) 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface. 

and 

Date 

surface. 

R.P.  elev. 

feet 

R.P.  elev. 

feet 

D-ll62a-E-25 

Sep. 

7,  1955 

117.6 

D-1177a-F-25 

Mar. 

4, 

1955 

429.1 

Cont. 

Oct. 

5 

121,0 

1514.2 

June 

2 

429.7 

Nov, 

2 

122.9 

Oct, 

20 

b   436.9 

Dec, 

2 

123.8 

Jan, 

5,  1956 

123.8 

D-1182b-E-26 

Jan. 

6, 

1955 

349.0 

Feb, 

1 

121.7 

1598,9 

Feb, 

2 

348,8 

Mar. 

1 

97.2 

Mar. 

2 

348,2 

Apr, 

4 

96,3 

Apr, 

6 

342.9 

May 

2 

102.1 

May 

4 

342.9 

June 

6 

109.0 

June 
July 

Aug, 

2 

6 

3 

342.1 
343.0 

344.5 

D-1164-E-25 

Aug, 

18,  1955 

154.4 

Sepo 

8 

346,6 

1806.6 

Oct, 

20 

156,9 

Oct, 
Nov, 

5 
2 

348,2 
349.8 

Feb, 

3,  1956 

160,0 

Dec, 

2 

350,3 

Mar. 

6 

160.8 

Mar. 

29 

161,2 

Jan, 
Feb, 
Mar, 

5, 

1 

2 

1956 

349.8 

342,8 
357.4 

D-1170b-E-25 

Jan, 

6,  1955 

55.4 

Apr, 

5 

357.8 

1852.9 

Feb. 

2 

56.1 

May 

3 

358.1 

Mar , 

2 

56.8 

June 

6 

358.8 

Apr, 

6 

51.1 

May 

4 

50.4 

June 

2 

48.7 

D-1182C-E-26 

Jan, 

6, 

1955 

313.5 

July 

6 

50,2 

1549.8 

Feb, 

2 

311.4 

Aug. 

3 

59.9 

Mar, 

2 

309,3 

Sep, 

8 

53.0 

May 

4 

308,8 

Oct, 

5 

54.7 

Dec. 

2 

333.1 

Nov, 

2 

55.3 

Dec. 

2 

57.1 

Jan, 
Feb, 

5, 
2 

1956 

330.6 
330.3 

Jan. 

5,  1956 

58.3 

Mar, 

2 

329.2 

Feb, 

2 

59.0 

May 

3 

329.2 

Mar. 

2 

58.3 

Apr. 

4 

58.7 

May 

3 

54.7 

D-1184-E-26 

Jan, 

27, 

1955  1 

b   146.0 

June 

6 

53.7 

1879.0 

Mar. 

28 

1 

D   U7.0 

a.  Mea; 

3.  from  Fontana 

Union  Water 

Company  except  as  noted. 

b,  Meai 

3,  from  S.B,C.F 

.CD. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "D"a 
(continued) 


Dist.R.P, 

Dist.R.P, 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface. 

and 

Date 

surface. 

R.P.  elev. 

feet 

R.P.  elev. 

feet 

D-1184-E-26  May 

11, 

1955  b   149.0 

D-1188h-F-26 

Jan, 

10, 

1956  b    88.0 

Cont .      June 

29 

b   152.0 

Cont. 

Mar. 

2 

b    85,5 

Aug, 

11 

b   153.0 

Apr. 

18 

b    87.0 

Jan. 

10, 

1956  b   161,0 

Mar. 

2 

b   160.0 

0=1192 c-F-2 6  Jan, 

1, 

1955  c   219=9 

1367,5 

Feb. 
Mar, 

1 
1 

( 

:   212,9 
:   198.6 

D-1188a-F-26  Jan, 

6, 

1955 

224.7 

Apr. 

1 

c   189.4 

1455.9     Feb. 

2 

220.1 

Kay 

1 

c   243.1 

Mar. 

2 

219,1 

Sep, 

1 

( 

:   274=1 

Apr, 

6 

216,8 

Oct. 

1 

c 

:   298,3 

May 

4 

216.8 

Dec« 

1 

( 

;   257.3 

Dec, 

2 

244.5 

Feb, 

1, 

1956  c   241.3 

Jan, 

5, 

1956 

241,8 

Mar. 

1 

c   231.8 

Feb. 

2 

241,1 

Mar, 

2 

238.8 

Apr. 

3 

237.6 

D-1253-D-24 
2760,0 

Jan, 
Feb, 
Mar. 

6, 

2 

2 

1955 

17,4 
17,2 

17,3 

D-1188h-F-26  Jan, 

27, 

1955  b    83o6 

1496.4    Mar, 

29 

b    84,2 

Feb, 

1, 

1956 

14,4 

May 

12 

b    82.0 

Mar, 

1 

16.0 

June 

29 

b    83,6 

Sep. 

28 

b   109o4 

Nov, 

15 

b   100,2 

a.  Meas .  from  Fontana  Union  Water  Company  except  as  noted. 

b.  Meas.  from  S.B.W.D, 

c.  Meas,  from  Citizens  Land  and  Water  Company. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"a 


a 

:  DistoRoPo 

Well  nvunber  ; 

;  to  water 

and     : 

Date 

:  surface^ 

R.P.  elevo  : 

2   feet 

• 

DistoRoPo 

Well  number  : 

to  water 

and     : 

Date 

surface. 

RoPo  elevo  : 

feet 

E-2-E-27 

Oct. 

21, 

1955 

254,5 

E-5e-F-27 

Apr. 

19. 

1956 

203,4 

1622,0 

Nov. 
Dec. 

17 
14 

220.0 
214.3 

Conto 

May 

4 

203,5 

Jan. 

19> 

1956 

256,2 

E.6-F-27 

Jan, 

28, 

1955 

277.0 

Feb. 

23 

2U.0 

1248,2 

Mar. 

9 

270,3 

Mar. 

29 

255.4 

Apr. 

15 

280.0 

Apr, 

20 

254.2 

May 

12 

274.0 

June 

9 

257.0 

Aug, 
Sep, 

Oct, 

16 

23 

26 

286,0 
283.0 
289.0 

E-2a-E-27 

Jan. 

27, 

1955 

227  o  6 

Nov. 

14 

284,0 

1531.2 

Mar. 
May 

29 
11 

227,0 
226.7 

Dec, 

26 

274,0 

June 

29 

226.8 

Feb. 

16, 

1956 

275.0 

Aug. 

11 

228,1 

Mar. 

20 

275.0 

Sep. 

28 

229  o  4 

Apr. 

20 

275,0 

Nov. 

15 

229,3 

June 

12 

286,0 

Jan. 

10, 

1956 

230,2 

Mar. 

1 

229,9 

E-7-G-27 

Jan, 

6, 

1955 

b 

117,9 

Apr. 

18 

229,2 

1160,5 

Feb. 

7 

b 

116.9 

June 

9 

232.9 

Mar, 
Apr. 
May 

3 
1 

6 

b 
b 
b 

116.9 
121.3 
120,1 

E-4a-F-27 

Jan. 

17, 

1955 

241.0 

July 

8 

b 

176,6 

1303.4 

Nov. 

15 

245,5 

Aug, 
Oct. 
Nov, 

6 
U 

1 

b 
b 
b 

179,4 
189.1 
184.1 

E-5e-F-27 

Jan. 

27, 

1955 

201,0 

Dec. 

1 

b 

I3O0I 

1258.4 

Mar. 

4 

199  o2 

May 

6 

199  0  5 

Jan. 

1, 

1956  b 

125o3 

Jiine 

10 

201,1 

Feb, 

1 

b 

123,6 

Oct, 

21 

209,5 

Mar, 

1 

b 

123,1 

Nov, 

18 

210  o  7 

Dec. 

30 

204,7 

E-8a-G-27 

Jan, 

28, 

1955 

180,6 

Jan, 

27, 

1956 

203.5 

1203,5 

Mar. 

29 

178,7 

Feb, 

16 

275.0 

May 

12 

178,3 

Mar. 

16 

202,3 

June 

30 

179,6 

a  „  Mea 

s.  from  S 

>BoW.Do 

exept  as 

noted. 

bo  Mea 

s.  from  C] 

Ltizens 

Land  and 

Water  Company. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER.  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"^ 
(continued) 


« 

? 

Dist.R.F. 

• 

; 

Dist.R.P, 

Well  number 

• 

• 

to  water 

Well  number 

; 

* 

to  water 

and 

i 

Date     : 

surface. 

and 

: 

Dat 

e     ? 

surface. 

R.P.  elev. 

2 

t 

feeT> 

R,P,  elev. 

0 

c 

feet 

E-8a-G»27 

Aug. 

12, 

1955 

180.2 

E-29-G-28 

Nov. 

17, 

1955 

15.5 

Cont  ft 

Sep. 
Nov. 

29 
15 

182.0 
181.9 

Cont. 

Dec, 
Jan. 

19. 

1956 

3.5 
4.5 

Jan, 

10, 

1956 

180.8 

Feb. 

23 

+  1.2 

Mar, 

2 

181.0 

Apr. 

24 

5,8 

Apr. 

18 

181.0 

June 

12 

186.  Q 

E-34b-F-28 

Jan, 

27, 

1955 

184,2 

1319.2 

Mar, 

28 

186.0 

E-lO-E-27 

Jan. 

28, 

1955 

198.2 

May 

11 

181.6 

1412.0 

Mar. 

22 

201,4 

June 

28 

183,2 

Apr, 

22 

201.2 

Aug, 

11 

185,7 

May- 

24 

201,7 

Sep, 

27 

189.0 

June 

23 

213.3 

Nov, 

15 

191,2 

July 

20 

205.5 

Aug. 

25 

204.2 

Jan. 

1, 

1956 

191 06 

Sep, 

23 

206,7 

Mar, 

1 

190.7 

Oct. 

21 

217,0 

Apr, 

18 

191.0 

Nov. 

17 

206.5 

June 

192,7 

Dec-. 

15 

205.0 

Jan. 

20, 

1956 

207,0 

E-36=.F=28 

Jan. 

28, 

1955 

112.8 

Feb. 

27 

206.4 

1162 06 

Mar, 

22 

113.4 

Apr. 

20 

220.2 

May 

25 

115,0 

June 

9 

221,0 

July 
Aug. 
Sep. 

22 
25 

27 

123.4 
125,0 

127,4 

E-23-=G-27 

Aug. 

16, 

1955 

52.0 

Oct, 

28 

125,0 

1069.9 

Sepo 
Jan. 

29 
12, 

1956 

52,9 
62.3 

Nov, 
Dec. 

Jan, 
Feb, 

17 
14 

19, 
28 

1956 

126,; 

122.4 

120.7 
118.8 

E-29~G-28 

Jan, 

26, 

1955 

+13.9 

Mar. 

30 

122,4 

1029.7 

Feb. 

24 

+  9o2 

Apr. 

26 

122.2 

Apr, 

29 

"   0,2 

June 

9 

127,9 

May 

25 

=  5.0 

June 

28 

=^13, 2 

Sep. 

16 

26,3 

E_37„F-28 

Jan. 

7. 

1955  b 

86.7 

Oct. 

27 

18.4 

U30o3 

Feb, 

4 

b 

82.2 

a,  Meas,  from  S,B,W,Dc  except  as  noted 

b,  Meas,  from  R.W.Co, 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"a 
(continued) 


I 


% 

DistoR,Po 

Dist.R,?, 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Dat 

e 

surface, 

and 

Dat 

A 

surface. 

R„P,  elev. 

feet 

R,P.  elev. 

feet 

E-37-F-28 

Mar, 

4, 

1955 

b 

82,0 

E-44-F-28 

Sep, 

27, 

1955 

132.0 

Cont . 

Apr, 

May 

2 

6 

b 
b 

89,7 
88,7 

Cont, 

Nov, 

10 

133,5 

June 

3 

b 

93.4 

Jan, 

6, 

1956 

133,0 

July 

1 

b 

97.9 

Feb, 

28 

132.8 

Aug, 

5 

b 

104,5 

Apr, 

17 

133,4 

Sep, 

9 

b 

112,3 

June 

7 

135o2 

Oct, 

U 

b 

107  o  3 

Nov, 

11 

b 

106.5 

Dec, 

9 

b 

92,6 

'E-46-G-28 
1085.5 

Jan. 

Mar, 

28, 
29 

1955 

35,7 
35,9 

Jan, 

6, 

1956  b 

92  „4 

May 

12 

37.0 

Feb, 

6 

b 

91.2 

Aug. 

12 

38,7 

Mar, 

2 

b 

91,5 

Apr, 

6 

b 

98,0 

May 

4 

b 

94,0 

E-49-F-29 

Jan, 

27, 

1955 

203  ..2 

June 

1 

b 

104  oO 

1269.8 

Mar, 

28 

203,5 

July 

6 

b 

111.7 

May 

10 

203,0 

July 

20 

b 

115.4 

June 

28 

203,2 

Aug, 

31 

c 

115,0 

Aug. 

10 

204,9 

Sep, 

28 

c 

118.0 

Sep. 
Nov, 

27 
10 

212,5 
213,9 

E-^2-G-28 

Jan. 

26, 

1955 

8.4 

Jan, 

6, 

1956 

219,0 

1059.3 

Augc 

22 

44,  S 

Feb. 

28 

218,3 

Sep, 

23 

45,2 

Apr, 

17 

220,0 

Oct, 

28 

41.8 

June 

7 

223,7 

Nov. 

17 

38.6 

Dec, 

15 

22  „8 

E-49d-F-29 

Jan, 

1, 

1955 

d 

212,0 

Feb. 

28, 

1956 

20.6 

1282.5 

Feb, 

1 

d 

209,5 

Mar, 

29 

32.0 

Apro 

U 

d 

208.2 

Apr. 

20 

24.0 

May 

June 

July 

15 
14 
16 

d 
d 
d 

210,6 

213,2 
219,0 

E-44-F-28 

Jan„ 

27, 

1955 

122,2 

Aug, 

1 

d 

222,2 

1203.6 

Mar. 

28 

122.5 

Sep, 

15 

d 

223,5 

May 

11 

126,4 

Nov. 

16 

d 

225.5 

June 

28 

128,2 

Dec. 

20 

d 

218,2 

Aug, 

10 

130  cl 

a.  Meas,  from  S,B,W,  Co,  except  as  noted, 

bo  Meas,  from  R,W,  Co, 

c.  Meas,  from  A,  A,  Webb, 

d.  Meas.  from  owners. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"a 
(continued) 


s 

? 

Dist„R.,P, 

s 

0 

Dist„R,P. 

Well  number 

0 
0 

« 

to  water 

Well  number 

• 

to  water 

and 

« 

Date 

; 

surface. 

and 

Dat 

e 

0 

• 

surface. 

R.Po  elevo 

• 
• 

5 

feet 

R,P,  elev. 

_ . 

« 

feet 

E-49d-F-29 

Jan. 

15,  1956  b 

219,8 

E-6ld-G-30 

May 

2, 

1955 

c 

153=0 

Cont. 

Feb, 

15 

b 

218.7 

Cont. 

June 

6 

c 

163.2 

May 

15 

b 

223,8 

July 

5 

c 

165.8 

June 

13 

b 

213.2 

DeCc 
Feb, 

3 
24, 

1956 

c 

c 

193  c  9 
186,9 

E=50a-F=29 

Feb, 

15,  1954 

b 

77.5 

1150.1 

Mar, 

14 

b 

77o5 

Apr. 

14 

b 

74o5 

E~62a=-G=.30 

Jan, 

26, 

1955 

283.7 

May- 

13 

b 

80. 3 

1541.6 

Mar, 

28 

285,5 

July 

14 

b 

88,0 

May 

10 

287.0 

Aug, 

16 

b 

90.0 

Sep. 

30 

299  0  2 

Sep, 

15 

b 

93  08 

Dec, 

15 

b 

78.5 

Jan, 
Feb. 

6> 
28 

1956 

296,0 
298,0 

Jan. 

15;  1955 

b 

77,7 

Feb. 

15 

b 

76.5 

May 

15 

b 

86,7 

E-7O-G-27 

Jan, 

28, 

1955 

d 

223  «o 

June 

U 

b 

87.2 

1134.1 

Feb, 

28 

d 

223.0 

July 

16 

b 

93c5 

Mar, 

29 

d 

222.5 

Aug, 

15 

S3 

95  ol 

Apr, 

29 

d 

222,0 

Sep. 

15 

b 

100,4 

May 

31 

d 

224.0 

Nov, 

16 

b 

95  o5 

June 

30 

d 

223.0 

Dec, 

20 

b 

91o5 

July 
Aug, 

28 
29 

d 
d 

226,0 
226,0 

Jan, 

15,  1956 

b 

92,0 

Sep. 

30 

d 

228.0 

Feb, 

15 

b 

89o3 

Oct. 

27 

d 

229.0 

Mar. 

15 

b 

90,6 

Nov, 

29 

d 

228,0 

Apr, 

18 

b 

91o3 

May 

15 

b 

93o8 

Jan, 

28, 

1956  d 

226.0 

June 

13 

b 

87  o2 

Feb, 

Mar. 
Apr, 

28 
29 
30 

d 
d 
d 

228.0 
226,0 
228,0 

E-59a-G-: 

30 

Jan. 

26,  1955 

166,2 

May 

29 

d 

229.0 

1266,5 

Mar. 

28 

165. 7 

June 

29 

d 

229.0 

E-6ld^G-30 

Feb. 

24,  1955 

c 

159  08 

E-74~I=27 

Jan. 

13, 

1955 

e 

64.7 

1397 0 4 

Mar, 

28 

c 

140,7 

883  .'4 

Feb, 

1 

f 

63.5 

ao 

Mea 

So  from  S,B,Wo 

D, 

except  as 

noted. 

b. 

Mea 

So  from  owner. 

c. 

Mea 

s„  from  S,B.V,1 

tiX 

„D. 

do 

Mea 

s,  from  Colton 

Water  Department 

e. 

Meas,  from  W,P,  Rowe 

f. 

Mea 

s.  from  R.C.Fo 

3.& 

WoCoD. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"a 
(continued) 


s 

Dist.R.P. 

* 

Dist,R.P, 

Well  number 

o 

to  water 

Well 

nizmber 

• 

to  water 

cind 

;           Date 

« 

surface  J 

and 

« 

Dat 

e 

surface. 

R.P,   elev. 

Mar.   11, 

1955 

b 

water 
62.6 

R.P 

,   elev. 

; 

feet 

E-74-I-27 

E-75- 

.H-27 

Jan. 

13, 

195  5 

b 

57.8 

Conto 

Apr,     8 

c 

64.0 

921 

-.2 

Mar. 

11 

b 

52,2 

June     1 

c 

63.9 

Apr. 

15 

b 

51,8 

July     6 

c 

65.5 

May 

13 

b 

52,4 

Augo     1 

c 

66.7 

July  15 

b 

57.0 

Nov. 

16 

b 

65.1 

Jan.   30, 

1956 

c 

67.9 

Dec. 

15 

b 

64.3 

Feb,      9 

b 

66.7 

Mar.     6 

c 

67.5 

Jan, 

13, 

1956 

b 

63.1 

Apr.   13 

b 

66.8 

Feb. 

9 

b 

59,3 

May     10 

b 

66.9 

Mar. 

16 

b 

56.2 

June  14 

b 

67.2 

Apr. 

May 

Jiine 

13 
10 

14 

b 
b 
b 

56.9 
57.1 
59.6 

E-74i-I-27 

Apr.     8^ 

1955 

c 

124,5 

963.1 

Oct,  24 

c 

129.7 

E-77i 

-1-27 

Jan, 

3, 

1955 

d 

106.8 

Mar.      6, 

1956 

c 

129,7 

946,2 

Feb. 

1 

d 

105.4 

Sep. 

1 

d 

111.1 

E-7/4n-I-27 

Jan„     3, 

1955 

d 

147,9 

Feb. 

4, 

1956 

d 

110.6 

988  „0 

Feb.     1 
Maro     1 

d 

d 

U7.0 
145,7 
150  .A 

Apr.     9 

d 

E-78- 

G-27 

Jan, 

28, 

1955 

83.0 

May     10 

d 

150.6 

1094. 5 

Feb. 

28 

83,0 

June     4 

d 

146,3 

Mar. 

29 

106.0 

July     4 

d 

151,9 

Apr. 

29 

85.0 

July  30 

d 

148,5 

May 

31 

112.0 

Sep,     1 

d 

155,3 

June 

30 

116,0 

Oct.      1 

d 

157.2 

July 

28 

140.0 

0ct«  30 

d 

159,0 

Aug. 

29 

137.0 

Dec.      7 

d 

153.4 

Sep. 
Oct, 

29 
29 

133,0 
127.0 

Jan.      Ij 

1956 

d 

152.6 

Nov, 

29 

103.0 

Feb.     4 

d 

152.0 

Dec. 

29 

97.0 

Mar.     6 

d 

151.1 

Apr.      2 

d 

152.0 

Jan. 

29, 

1956 

89,5 

May       2 

d 

152.0 

Feb. 

29 

94.0 

May     31 

d 

151,7 

Mar, 

29 

126.0 

a.  Meas.  from  Colton  Water  Department  except  as  noted. 

b,  Meas.  from  W.P.  Rowe. 

c.  Meas.  from  R.C.F.C.  &  W.C.D. 

d,  Meas.  from  A.  A.  Webb. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"a 
(continued) 


s 

o 

Dist.H.Pc 

; 

Dist.R.P. 

Well  number 

« 

t 

to  water 

Well  number 

« 

to  water 

and 

% 

Dat 

a 

• 
• 

surface. 

and 

• 

Dat 

e 

surface. 

R.P.   elevc 

e 
• 

Apr. 

29, 

1956 

feet 
112.0 

R.Po   elev. 

« 

feet 

E-78-G-=27 

E=82-I-27 

May 

5, 

1956  d 

157.7 

Cont. 

May 
June 

29 
29 

124,  0 
146.0 

Cent , 

June 

2 

d 

161.3 

E- 83 -1=27 

Jan. 

3, 

1955 

b 

141,2 

E-80-H=27 

Jan. 

7, 

1955 

c 

65,0 

983,5 

Feb, 

1 

b 

139,1 

924.4 

Feb. 

11 

c 

55o7 

Mar. 

1 

b 

137.0 

Mar. 

11 

c 

51.3 

May 

10 

b 

137.8 

Apr. 

29 

b 

61.9 

May- 

6 

c 

59.4 

Jan. 

1. 

1956 

b 

147.0 

June 

10 

c 

6S,'7 

Feb. 

4 

b 

145.9 

July 

8 

c 

75.5 

Mar, 

6 

b 

143.9 

Aug, 

5 

c 

78,1 

Sep. 

16 

e 

86.2 

Oct. 

7 

c 

86,3 

E-85-G=27 

Jan. 

28, 

1955 

e 

40.4 

Nov. 

11 

c 

81,5 

1054.9 

Mar. 

29 

e 

42,4 

Dec, 

9 

c 

77o2 

May 

12 

e 

42.0 

June  30 

e 

52.1 

Jan, 

6, 

1956 

c 

72,7 

Aug. 

12 

e 

58.6 

Feb. 

6 

c 

65,2 

Sep. 

29 

e 

60.2 

Mar. 

2 

c 

62,9 

Nov. 

16 

e 

53o2 

Apr. 

6 

c 

71,8 

May- 

4 

c 

67,0 

Jan . 

11, 

1956 

e 

47.0 

June 

15 

c 

89o8 

Mar. 

6 

e 

43.8 

'July 

6 

79.0 

Apr. 

10 

e 

45.7 

Aug, 

31 

b 

85,8 

E-93-G-28 

Jan. 

31, 

1955 

e 

Flowing 

E-82-I-27 

Jan. 

9, 

1955  d 

134,0 

1008.7 

Mar. 

30 

e 

Flowing 

976,4 

Feb. 

14 

d 

130,2 

May 

13 

e 

-  2,4 

Mar, 

5 

d 

128,7 

June 

30 

e 

-14.8 

Apr. 

5 

d 

128,3 

Aug. 

16 

e 

-19,0 

May 

4 

d 

130,2 

Sep, 

29 

e 

-19.0 

Dec, 

2 

d 

142,5 

Nov. 

16 

e 

»14.0 

Jan, 

7, 

1956  d 

139,7 

Jan, 

11, 

1956 

e 

-  2.5 

Feb, 

4 

d 

138,9 

Mar, 

6 

e 

Flowing 

,  Mar. 

2 

d 

136,4 

Apr. 

19 

e 

Flowing 

Apr, 

6 

d 

137.3 

June 

11 

e 

22,0 

a.     Mea 

s,    from  Coltori 

Water  Department  except  as 

note( 

i. 

b.     Mea 

s,    from  A 

.  A. 

Webb. 

c.     Mea 

s.    from  R 

.  w. 

Co. 

d.     Mea 

s.   from  Gage  Canal  Company, 

e,     Meas.    from  S 

.BoW. 

D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"a 
(continued) 


i 

;   Dist.R.Fo 

Well  number   : 

:   to  water 

and            : 

Date 

:    surface , 

R.P.   elev.    : 

:        feet 

Dist.R.F, 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface, 

R.P.   elev. 

feet 

I 

I 


E-93-G-28 

July 

26, 

1956 

26.0 

£-97=0-28 

Jan. 

11, 

1956 

67.8 

Cont. 

Sep, 

13 

30,3 

Cont. 

Mar. 
Apr. 

6 
19 

61.7 
61.3 

E-95-H-27 

Jan. 

13, 

1955 

b 

105.9 

10U.4 

Mar. 

11 

b 

103.8 

E-104-H-28 

Feb. 

28, 

1955 

c 

311.2 

May 

13 

b 

103.0 

1310.5 

Mar. 

30 

c 

321.1 

June 

8 

112.0 

May 

3 

c 

332,4 

July 

7 

c 

109.3 

July 

7 

c 

347.9 

Aug. 

4 

c 

109.8 

Aug. 

4 

c 

328.1 

Sep. 

8 

c 

110.2 

Sep. 

8 

c 

329.9 

Oct. 

5 

c 

108.9 

Oct. 

5 

c 

271.3 

L 

Nov. 

9 

c 

108.2 

Nov. 

9 

c 

269.4 

1 

Dec, 

6 

c 

107.9 

Dec. 

6 

c 

266.0 

1 

Jan. 

17, 

1956 

c 

107.5 

Jan. 

17, 

1956 

c 

262.0 

1 

Feb. 

25 

c 

106  „  8 

Feb. 

25 

c 

260.1 

1 

Mar. 

16 

b 

106.6 

Mar. 

20 

c 

259.8 

1 

Apr. 

30 

c 

106.0 

Apr. 

30 

c 

252.6 

1 

May 

10 

b 

106.6 

J\me 

5 

c 

270.7 

E-95a-H-27 

Jan. 

13, 

1955 

d 

66.9 

E-106C-H-29 

Mar. 

2, 

1955 

c 

80.9 

969.7 

Mar. 

11 

d 

61,9 

1163.9 

May 

5 

c 

83.9 

May 

13 

d 

63.1 

June 

9 

c 

88.2 

July  15 

d 

67.2 

July 

8 

c 

96.0 

Nov. 

16 

d 

70.5 

Aug. 
Sep. 

5 
9 

c 
c 

96.1 
93.6 

Jan. 

13, 

1956 

d 

68,8 

Oct. 

7 

c 

92.8 

Mar. 

16 

d 

65.0 

Nov. 

10 

c 

93.1 

May 

10 

d 

66.2 

Dec. 

Jan. 

6 

IS, 

1956 

c 
c 

91.6 
93.4 

E-97-G-28 

Jan. 

31, 

1955 

38.0 

Feb. 

26 

c 

89.5 

1061.3 

Mar. 

30 

55.0 

Mar. 

28 

c 

92.8 

May 

13 

62.0 

May 

4 

c 

93.0 

June 

30 

68.3 

July  21 

c 

93.9 

Aug. 

16 

71.0 

Aug. 

31 

c 

99.3 

Sep. 

29 

72.0 

Nov. 

16 

70.4 

a.  Meas.  from  S.B.W.D.  except  as  noted. 

b.  Meas.  from  Riverside  Cement  Company. 

c.  Meas.  from  S.B.V.V/.C.D. 

d.  Meas.  from  W.   P.   Rowe. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELIS 
IN  DISTRICT  "E"a 
( continued) 


o 

t  DistoR.Po 

Well  number   s 

s   to  water 

and           s 

Date 

s   surface. 

R.P.  elev,    ; 

s        feet 

o 

s   Dist.R.F, 

Well  number  : 

:   to  water 

and           : 

Date 

5   surface, 

R.P.   ele-Wo    : 

;       feet 

E=106f-H=29 

Mar. 

1. 

1955 

89.0 

E-109-( 

3-29 

Jan, 

15, 

1955 

c 

84.4 

1140^9 

May 

4 

95.9 

1150 

c2 

Feb, 

12 

c 

82,2 

June 

8 

102.1 

Maro 

12 

c 

81.1 

Jnly 

7 

ill. 2 

Apr, 

16 

c 

80,7 

Aug, 

4 

122,7 

May 

14 

c 

82,1 

Sep. 

8 

i.24 . 3 

June 

18 

c 

84.3 

Oct. 

5 

106.8 

July 

16 

c 

86.8 

Nov. 

9 

107,4 

Aug. 

6 

c 

88.7 

Dec. 

6 

103  c  6 

Sep, 
Oct. 

3 

1 

c 
c 

91.7 
93.8 

Jan, 

17, 

1956 

10-^;,  6 

Nov, 

5 

c 

95.8 

Feb. 

26 

97,5 

Dec, 

3 

c 

96.2 

Apr. 

30 

102  ol 

Jan, 
Feb. 

n 

4 

1956 

c 
c 

95.2 
93.8 

E-107b-K-29 

Nov, 

18, 

1954 

b 

134.7 

Mar. 

3 

c 

91,9 

1206.9 

Dec. 

1 

b 

13C.9 

Apr. 
May 

7 
5 

c 
c 

90.9 
91.3 

Jan. 

6, 

1955 

b 

126.9 

June 

2 

c 

93.3 

Feb. 

o 

<. 

b 

121.0 

June 

23 

c 

95.7 

Mar. 

10 

b 

117  c3 

Apr, 

16 

b 

128.3 

May 

14 

b 

125.9 

S=lllh 

~H=-29 

Mar, 

2, 

1955 

74.4 

June 

14 

b 

137.6 

1244 

.9 

Mar, 

31 

73  o3 

July 

7 

150,6 

May 

4 

11.1 

Aug, 

4 

156.9 

June 

9 

74.3 

Dec. 

6 

141.3 

July 

8 

74.5 

Jan. 

17, 

1956 

137.9 

Feb. 

25 

129.3 

E-113-( 

:-=29 

Mar, 

1, 

1955 

146.3 

Mar, 

26 

135o4 

1293 

ol 

May 

4 

170.5 

Apr, 

30 

134.4 

June 
Aug, 
Sep. 

9 
5 
8 

176.2 
155.2 
159,6 

E.107d=H-29 

Feb. 

28, 

1955 

94.1 

Oct. 

7 

152.4 

1217.8 

Mar. 

May 

June 

30 

3 
8 

96,3 
103.7 
108,2 

NOVe 

Deco 

9 

6 

153.3 
153.1 

a,     Mea 

So    from  S 

.B.V.W„Cc 

D.   except 

as  noted. 

b,     Mea 

s,   from  U 

oS.G.So 

c,     Mea 

s  from  Ga 

ee  Canal 

Company. 
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I 


I 


ElECORDS  OF  GROUND 

WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IN  DISTRICT  "E"" 

(co 

^tinued) 

Dist.R.P, 

Dist.R.P, 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

surface. 

and 

Dat( 

3        ; 

surface. 

R.P.  elev. 

feet 

R.P.  elev. 

feet 

E-II3-G-29 

Jan. 

17, 

1956 

159.8 

E-I24-H-3O 

July 

6, 

1955 

192.1 

Cont . 

1609. 5 

Aug, 
Sep, 
Oct. 

3 
7 
5 

184,7 
190.0 
192,1 

E-II4-H-29 

Mar, 

1, 

1955 

174.5 

Nov. 

9 

193.6 

1322.3 

Mar. 
May 

31 

4 

171.2 
200,5 

Dec. 

6 

189.9 

June 

9 

207.2 

Jan. 
Feb, 

Mar. 

17, 

25 

26 

1956 

189.8 
180.5 
185.1 

E-II7-I-3O 

Feb. 

28, 

1955 

109.7 

Apr. 

30 

182.5 

1438.6 

Mar. 
Ma- 
June 

30 
3 

8 

126.0 
134.9 
129.3 

June 

6 

191.0 

July 

7 

118.5 

E-I27-H-3I 

Feb. 

25, 

1955 

88.4 

Aug. 

4 

105.5 

1907.0 

May 

3 

100.3 

Sepo 

7 

99.4 

Aug. 

3 

99.2 

Oct. 

5 

99.0 

Sep. 

7 

90.9 

Nov. 

9 

99.0 

Oct, 

4 

88.1 

Dec. 

6 

97.5 

Nov. 
Dec. 

8 
5 

106.0 
90,2 

Jan, 

17, 

1956 

97.3 

Feb. 

25 

96,2 

Jan. 

17, 

1956 

94.2 

Mar. 

26 

95.6 

Feb. 

24 

92.7 

Apr. 

30 

97.1 

Mar. 
Apr, 

27 

30 

107  0  7 
90.8 

E-I22-I-3O 

Feb. 

26, 

1955 

91.4 

1513.3 

May 

3 

102.9 

E-127a-H-31 

May 

3, 

1955 

145  A 

June 

8 

101.8 

1724.8 

Oct, 

4 

178,5 

July 

7 

94.9 

Aug. 

4 

98.0 

Sep. 

7 

105.2 

E-127b-G-31 

Feb, 

20, 

1955 

211.7 

Oct. 

5 

94.3 

1763.3 

May 

3 

217.0 

Nov. 

9 

94.6 

July 

6 

223.0 

Dec. 

6 

94.5 

Aug. 
Sep. 

Nov. 

3 
7 

8 

227.6 
228.8 
227.1 

E-123C-H-30 

Feb. 

2fc, 

1955 

257.1 

Dec. 

5 

226.6 

1521.0 

May 

3 

271.1 

Dec, 

5 

285.9 

Feb. 

Mar. 

24, 
26 

1956 

223,5 
225.4 

Feb. 

24, 

1956 

268.9 

Apr. 

30 

223.3 

*     Meas.   from  S.B.V.W.C.D, 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"^ 
(continued) 


%   Dist.R.P, 

Well  number  : 

:  to  water 

and     t 

Date 

s  sm'faoe. 

R.P.  elev.  : 

:   feet 

;  DistoR.P, 

Well  number 

:  to  water 

and 

Date 

:  surface, 

R.Po  elev. 

:   feet 

E-127d-H-31 

Feb. 

26, 

1955 

95.4 

E-147b-K-21 

Mar. 

8, 

1955 

b 

3.4 

1836.2 

Mar. 
May 

29 
3 

93.0 
96.8 

493.8 

Sep 

28 

b 

4.8 

June 

7 

124,4 

Mar, 

13, 

1956 

b 

3.4 

July 

6 

134,0 

Augo 

3 

107,0 

'" 

Sep, 

7 

11.0,2 

E-149d-K=22 

Mar, 

9, 

1955 

b 

48.6 

Oct, 

4 

83,2 

570,9 

Oct, 

3 

b 

52.2 

Nov. 

8 

85.6 

Dec. 

5 

86.2 

Mar, 

19, 

1956 

b 

50.4 

Jan. 

17, 

1956 

86.9 

Febo 

23 

88,4 

E-.149i=K-22 

Mar. 

9; 

1955 

b 

55.6 

Mar, 

26 

90.2 

588,0 

Oct. 

3 

b 

56,7 

Apr . 

30 

91.7 

Mar. 

19, 

1956 

b 

56.2 

E-128-H-31 

Feb, 

26, 

1955 

131.7 

1710.5 

May 

3 

149,6 

E-I5O-K-22 

Mar. 

9, 

1955 

b 

88,8 

Dec, 

5 

137,5 

602,7 

Oct, 

3 

b 

107,9 

Jan, 

17, 

1956 

131,8 

Mar, 

19, 

1956 

b 

89.4 

Feb. 

23 

128,8 

Apr. 

30 

129.4 

E"150b-K-22 

Mar, 

9, 

1955 

b 

50,6 

567,6 

Oct, 

3 

b 

55.2 

E-131e-H-32 

Feb, 

25, 

1955 

39.2 

2198,9 

Mar, 

May 

July 

29 
2 

6 

37,2 
38.9 
79.3 

Mar. 

19, 

1956 

b 

53.4 

Aug, 

3 

49.1 

E-I56-K-23 

Mar. 

9, 

1955 

b 

51.2 

Sep, 

.  6 

83,6 

640,0 

Oct, 

3 

b 

52.7 

Oct, 

4 

79.5 

Nov. 

8 

83.7 

Mar, 

19, 

1956 

b 

52,2 

Dec, 

5 

54,0 

Jan, 

17, 

1956 

45.5 

E-l65d-K-24 

Mar. 

10, 

1955 

b 

14,3 

Feb. 

23 

39.5 

700,1 

Apr, 

30 

42,6 

a,  Meas.  from  S,B^V,W,C=Dc  except  as  noted. 

b,  Measo  from  O.C.F.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"^ 
(continued) 


Dist.R.F 

Dist.R.P. 

Well  number 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

:     Date 

surface. 

and 

Dat 

e 

surface. 

R.P«  elev. 

feet 

R.F.  el 

ev. 

feet 

E-169C-K-24 

Jan.  7, 

1955 

b 

29.3 

E-184C-J 

-25 

Dec. 

2, 

1955 

62.9 

709.1 

Feb.  4 

b 

28.5 

Cont . 

Mar.  4 

b 

28.0 

Jan. 

2, 

1956 

62.9 

Apr.  8 

b 

29.9 

Jan. 

31 

62.1 

May   6 

b 

29.9 

Mar. 

6 

61.7 

June  10 

b 

32.1 

Apr. 

2 

61,7 

July  8 

b 

34.0 

May 

1 

61,8 

Aug,  12 

b 

36,6 

June 

4 

61,9 

Sep,   9 

b 

37.4 

June 

28 

62.0 

Oct,  7 

b 

35.4 

Nov.  11 

b 

33.1 

Dec.  9 

b 

31.3 

E-192-J- 

846.3 

26 

Jan. 
Feb, 

11, 
7 

1955 

70o3 
72.0 

Jan.  6, 

1956 

b 

30.4 

Mar. 

1 

71.5 

Feb.   6 

b 

30.1 

Apr. 

8 

76,4 

Mar,  9 

b 

29.9 

May 

6 

73.0 

Apr,  6 

b 

30.7 

June 

1 

73.4 

May  11 

b 

31.7 

July 

6 

75.8 

June  8 

b 

32.4 

Aug, 
Sep. 
Oct. 

1 
6 
3 

79.0 
81.3 
82.6 

E-172-J-25 

Oct,  3, 

1955 

5.7 

Dec. 

2 

79.9 

737.4 

Oct.  25 

6.6 

Dec.  2 

6.8 

Jan. 
Jan. 

2, 
31 

1956 

72.9 
75.6 

Jan.  2, 

1956 

7.6 

Mar, 

6 

73.9 

Jan.  31 

4.8 

Apr. 

2 

75.7 

Mar.  6 

6.8 

May 

1 

76,0 

Apr.  2 

6.4 

June 

4 

73.5 

May   1 

6.6 

June 

28 

75.9 

June  4 

7.1 

June  28 

6.8 

E-194-K- 

26 

Oct. 

25, 

1955 

112.5 

873.0 

E-176-K-24 

Mar.  10, 

1955 

c 

50.4 

764.2 

E-201d-I 

-27 

Apr. 

8, 

1955 

88,8 

907.7 

Oct. 

24 

93.8 

E-184C-J-25 

Oct,  3, 

1955 

62.6 

801.5 

Oct,  25 

62.3 

Mar. 

6, 

1956 

91.5 

a.  Mea 

s,  from  R 

.C.F.C 

;.  i 

k  W,C,D. 

except  as  noted. 

b,  Mea 

s.  from  R 

.W.  Cc 

) . 

c,  Mea 

s,  from  0 

C.F.C 

,,D 

• 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"a 
(continued) 


s 

J  Dist.R.P. 

Well  momber  s 

;  to  water 

and     : 

Date 

:  surface s 

R.P.  elev.  : 

:    feet 

5  Dist.R.P. 

Well  number  ; 

:  to  water 

and     : 

Date 

:  surface, 

R.P.  elev.  : 

s   feet 

E-207a-J-27 

Jan. 

11, 

1955 

175.4 

E=233f-J-32 

Oct. 

26, 

1955 

63.5 

998.0 

Mar. 
May 

1 
2 

173.7 
179.3 

2299.1 

June 

3 

179.1 

Feb. 

29, 

1956 

62.3 

Aug. 

1 

178,8 

Sep. 

6 

177.8 

Oct. 

24 

178.1 

E-241-J-33 

Sep. 

22, 

1954 

238.8 

Dec. 

2 

177.1 

2491.3 

Oct. 

13 

242.5 

Jan. 

2, 

1956 

179.8 

Jan. 

30, 

1955 

242.8 

Jan. 

30 

177.5 

Mar. 

20 

239.5 

Apr, 

2 

176.9 

June 

4 

178.4 

June 

28 

179.1 

E-249-=J='34 
2942.9 

Apr. 

13, 

1955 

119,9 

E=225b-J-31 

Apr. 

13, 

1955 

36.0 

Feb. 

29, 

1956 

118.8 

1878 o 3 

Oct. 

26 

36.1 

Feb. 

27> 

1956 

35.6 

E-265-L-21 
491.8 

Jan, 
Feb. 
Mar. 

12, 
9 
9 

1955 

b 

b 
b 

10.6 
10.6 
10.5 

E-229-I-32 

Apr, 

13, 

1955 

93.0 

Apr. 

6 

b 

10.6 

2287.1 

May 
June 

July 

4 
8 

6 

b 

b 
b 

10.4 
10.7 
10,9 

E-232~J=32 

Apr. 

13, 

1955 

37.0 

Aug. 

3 

b 

11.1 

2387  a 

Oct. 

26 

52.3 

Sec. 
Oct. 

7 
5 

b 
b 

11.5 
11,4 

Feb. 

27, 

1956 

41.9 

Nov . 
Dec, 

9 
7 

b 
b 

11,2 
10.9 

E-232e-I-32 

Feb. 

28, 

1956 

271.0 

Jan. 

4, 

1956 

b 

10.8 

2483.9 

Feb, 
Mar. 
Apr. 

8 
7 
4 

b 

b 
b 

9.9 
10.3 
10.3 

E_233-J-32 

Apr. 

13, 

1955 

54.5 

May 

9 

b 

10.3 

2248.5 

Jxme 

6 

b 

10.3 

a.  Meas.  from  R 

.C.F.C. 

&  W.C.D. 

except  as  noted 

• 

b,  Mea 

s.  from  0 

.C.F.C.D 

. 
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I 


RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  TOLLS 
IN  DISTRICT  "E"^ 
(continued) 


Well  number 

and 

RoPo  elevo 


Date 


DistoR-Pc 

to  water 

surface., 

feet 


g 

s  DistoR.P, 

Well  number  s 

2  to  water 

and     : 

Date 

:  surface. 

RoPo  elevo  : 

:   feet 

E-267-L-21 
494  oO 


Mar, 
Apr. 
Sep. 


9c  1955 
4 
29 


Mar„  13,  1956 


7o9 
7o9 
8,4 

7o6 


E-272=L=22 
537  o  5 


Mar^ 
Octo 


9, 
3 


1955 
Marc  19,  1956 


23  o8 
28o7 

23  o9 


E-273a-L-22  Apr.  4,  1955  b   136,9 


E-268b-L-21  Jan. 

13, 

1955 

15.2 

662,2 

Oct, 

19 

b 

144  o  3 

512 0 4     Feb. 

23 

14.4 

Mar. 

8 

U.2 

Mar. 

7, 

1956 

b 

138,5 

Apr. 

19 

14.2 

May 

16 

13.9 

June 

13 

14.3 

E=274c-L~22 

Mar. 

9, 

1955 

71.4 

July  14 

15.0 

592.2 

Oct, 

3 

78.1 

Aug. 

18 

15o8 

Sep, 

15 

16,5 

Mar. 

19, 

1956 

72.2 

Oct, 

17 

16.5 

Nov, 

25 

16,4 

Dec. 

16 

16„2 

E-276=I^22 

Jan. 

14, 

1955 

c 

144  «0 

677.8 

Feb. 

10 

c 

142,3 

Jan. 

16, 

1956 

16,7 

Mar. 

7 

c 

141,2 

Feb, 

20 

14o5 

Apr. 

12 

c 

142.5 

Mar. 

13 

14.2 

May 

10 

c 

142  „  3 

Apr. 

16 

13  o9 

June 

14 

c 

147,0 

May 

15 

13  o9 

July 

9 

c 

149,8 

June 

22 

13  o9 

Aug. 
Sep. 
Oct. 

9 
13 

12 

c 
c 

c 

151o7 
152.8 
152,0 

E-269a-I^22  Mar, 

8, 

1955 

19.0 

Nov. 

9 

c 

151,5 

527.8      Sep. 

28 

23  o2 

Dec. 

13 

c 

146,8 

Mar. 

13, 

1956 

19o2 

Feb. 

Mar. 
Apr. 

13, 
13 

11 

1956 

c 
c 
c 

144.7 
144,9 
144.4 

E-270..L-21   Apr. 

4, 

1955  b 

99,7 

May 

9 

c 

143  o  2 

611.1      Oct, 

19 

b 

102,8 

Mar. 

7, 

1956  b 

100,4 

a,  MeaSo  from  0 

X.F.C.Do 

except  as 

noted. 

b.  Meas,  from  R 

.CoF.C.&W 

.CD. 

c,  Meas.  from  owner. 
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RECORDS  OF  GROUND  WAT3R  LEVELS  AT  WELLS 
IN  DISTRICT  "E"^ 
(continued) 


0 

0 

Dist.RoP. 

t 

• 

DistoRoP. 

Well  number 

0 

0 

0 
e 

to  water 

Well  number 

• 
« 

to  water 

and 

• 

Date     s 

surface;. 

and 

Date     : 

surface 5 

R,Po  elev. 

0 

% 

feet 

RoPo  elev. 
E-282c-L=22 

Feb. 

• 
• 

13,  1956 

feet 

E-277b-M-22 

Apr. 

4.« 

1955  b 

113.0 

92.3 

969.9 

Oct. 

Mar, 

19 

17, 

b 
1956  b 

127.0 

106.0 

Cont. 

E-29I-L-23 
644.8 

May 
Mar, 

9 

7,  1956  b 

92,8 
131.7 

E-282c=I^22 

Jan, 

u, 

1955 

91.4 

631.5 

Feb. 

10 

90.0 

Mar. 

1 

89.0 

E-298-L-24 

Oct. 

4,  1955 

56.0 

Apro 

12 

98.3 

686.1 

May 

10 

90. '^ 

Dec. 

13 

95.3 

a,  Meas.  from  0,CoF„C,D,  except  as  noted. 

b,  Meas,  from  R,CoF„C,&W,C.D, 

c,  Meas,  from  owTver. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  SAN  JACINTO  VALLEY^ 


: 

% 

Dist.R.P, 

; 

Dist.R.P. 

Well  number 

c 
« 

% 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

* 

Dat 

3            : 

surface^ 

and 

Dat 

e            : 

surface. 

R.P.   elevo 

Apr. 

4. 

• 

1955  b 

feet 
117.7 

R,P.   elev. 

feet 

3S4W36A 

3S2W8A 

Apr, 

12, 

1955 

136,9 

U95oO 

1676.5 

3S3W6B 

Apr, 

4, 

1955 

215o8 

3S2W2U 

Apr, 

12, 

1955 

14.0 

I650o5 

14U»7 

3S3W12A 

Jan. 

11, 

1955 

146.0 

3S2W26A 

Apr, 

12, 

1955  b 

44.6 

1601,0 

1460. 

3S3W13A 

Jan. 

11, 

1955 

141.0 

3S2W29A 

Apr, 

4, 

1955  b 

19.4 

1596,4 

Feb, 

10 

139.4 

1427.6 

June 

2 

19o8 

Mar. 

4 

139  ol 

July 

8 

20.2 

Apr, 

8 

140,7 

Augo 

4 

20,5 

May 

5 

140.2 

Sep. 

2 

20,8 

June 

2 

140.7 

Oct, 

6 

21.1 

July 

8 

U0.5 

Nov. 

3 

21,2 

Aug, 

4 

141  o  6 

Dec. 

6 

21,7 

Sep. 

2 

142.3 

Oct, 

6 

143  o  7 

Jan, 

6, 

1956 

21,1 

Nov, 

3 

143  ol 

Mar. 

15 

20,8 

Dec, 

6 

142,9 

Apr, 

May 

5 
3 

21,2 
21.2 

Jan. 

D> 

1956 

141 0  2 

Feb. 

3 

141.8 

Feb, 

24 

141.7 

4S3W9A 

Apr, 

10, 

1955 

177.4 

Apr. 

5 

141.6 

1446.0 

Oct. 

28 

183.1 

May 

3 

141.4 

June 

8 

143  oO 

Feb. 

20, 

1956 

182,9 

3S3W18A 

Apr, 

4, 

1955 

93«3 

4S3W19A 

Apr. 

4, 

1955 

83.1 

1555o 

1477.9 

Oct. 
Feb. 

28 
20, 

1956 

83,2 
82,9 

3S3W3U 

Mar, 

30, 

1954 

123.0 

U79.5 

Nov. 

15 

128,5 

4S3W24C 

Jan, 

11, 

1955 

159.9 

Apr. 

4, 

1955 

130,1 

1442,2 

Feb. 

10 

158,4 

a,  Meas,  from  R.C.F.Cc&W.C.D.  except  as  noted. 

b.  Meas.  from  D.W.R, 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  SAN  JACINTO  VALLEY''^ 
(continued) 


0 

0 

Dist.cR,P. 

t 

i 

Dist.R.F, 

Well  nuaiber 

0 
0 

to  water 

Well  number 

% 

0 

to  water 

and 

Date     s 

surface. 

and 

• 
• 

Date     ; 

surface. 

R,P.  elev. 

; 

feet 

R.F,  elev, 
4S3W32A 

• 

May 

1, 

1956 

feet 

4S3W2^C 

Mar. 

4^ 

1955 

157-5 

73.1 

Con-c- . 

Apr, 

May 

June 

7 
5 
2 

155.6 
161,9 
16?,  8 

Cont. 

Jtme 

6 

73.2 

July 

8 

166.2 

4S3W35B 

Oct. 

20, 

1953 

157,3 

Augo 

4 

167.7 

1428,3 

Sep. 

2 

169.6 

Oct. 

6 

171,1 

Apr, 

<,-L.   9 

1955 

162,3 

Nov, 

2 

171.2 

Nov. 

1' 

166,6 

Jan. 

6, 

1956 

168.3 

Feb, 

4. 

1956 

164.9 

Feb, 

3 

167.4 

Feb. 

24 

166.2 

Apr. 

5 

166.8 

4S2W2C 

Feb, 

10, 

1955 

54.7 

May 

3 

170.6 

1430,7 

Apr, 

8 

58,4 

June 

8 

170,0 

May 

June 

July 

5 
2 

8 

62,4 
64.5 
65,8 

4S3W3U 

Apr. 

4. 

1955 

42.5 

Aug, 

4 

66,1 

1461, 

Oct. 

28 

43.3 

Sep. 
Oct. 

2 

6 

65.7 
64.9 

Feb„ 

20, 

1956 

43.6 

Nov, 

Dec, 

3 

6 

64.8 
63.8 

4S3W32A 

Jan, 

4, 

1955 

71,8 

Jan, 

5, 

1956 

65.6 

1434.8 

Feb, 

8 

71.8 

Feb. 

3 

64.8 

Mar. 

2 

71.9 

Feb, 

24 

64,7 

Apr. 

4 

71.9 

Apr, 

5 

67.2 

May 

3 

72.1 

May 

3 

66.6 

May 

31 

72,2 

June 

8 

67.8 

July 

7 

72,3 

Aug, 

3 

71.4 

Sep. 

1 

7A.6 

4S2W3A 

Apr, 

12  „ 

1955 

76,8 

Oct, 

5 

72,6 

1436.4 

June 

2 

79.6 

Oct, 

28 

72.6 

July 

8 

81.6 

Dec, 

6 

72.8 

Aug, 
Sep. 

4 
2 

82.4 
80.7 

Jan, 

4. 

1956 

72.8 

Oct, 

6 

84.1 

Jan, 

31 

72.9 

Nov, 

3 

81,5 

Feb, 

20 

72,9 

Dec, 

6 

81.1 

Apr. 

3 

73.1 

*  Meas  from  RcCF.C.&W.G.D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  SAN  JACINTO  VALLEY^ 
(continued) 


s  Dist.B.Po 

t 

% 

DistoR.P, 

Well  number 

:  to  water 

Well  number 

t 

to  water 

and 

Dat 

e 

s  surfacey 

and 

Dat 

e 

I 

surface. 

R,P„  elevo 

feet 

R,P,  elev. 

• 

feet 

4S2W3A 

Jan. 

5, 

1956 

82,0 

4S1W18A 

Jan, 

5, 

1956 

9.3 

Cent. 

Feb. 

3 

81,5 

Cont, 

Feb, 

3 

9.3 

Feb, 

24 

81,5 

Feb, 

24 

9o6 

Apr, 

5 

83,0 

Apr, 

5 

9o4 

May 

3 

83.9 

May 

3 

9o6 

June 

8 

84.4 

June 

8 

9.8 

4S2W7A 

Apr, 

12, 

1955 

95o3 

5S3W2B 

Apr, 

1^. 

1955 

98,9 

1445.3 

1494  0 

4S2W19A 

Jan, 

11, 

1955 

23  0  4 

5S3W5A 

Apr, 

10, 

1955 

29,8 

1580. 

Feb, 
Apr, 
Nov. 

10 
7 
3 

24.2 
24.7 
23,6 

1415 oO 

5S3W8A 

Apr , 

4. 

1955 

b 

158.4 

Feb, 

24, 

1956 

23  o5 

1412,4 

Oct, 
Feb. 

28 
20, 

1956 

b 
b 

160  0  7 
156,2 

4S1W15B 

Jan, 

7, 

1955 

77.6 

1505. 

Feb, 

10 

72.2 

Mar, 

4 

74.5 

5S3W25A 

Apr, 

7, 

1955 

b 

35.1 

Apr, 

7 

9I0I 

1447,0 

Oct. 

28 

b 

36.5 

Nov, 

1 

110,1 

Feb, 

21, 

1956  b 

36,8 

Feb, 

24, 

1956 

108,7 

5S21V12B 

Feb, 

24, 

1956 

45»7 

4S1W18A 

Jan, 

7, 

1955 

11,0 

1501,1 

1450 oO 

Feb, 

Mar, 

10 
4 

11.0 
11,0 

May 

5 

10.7 

5S2W24B 

Apr, 

10, 

1955 

49  ol 

June 

2 

10,5 

1499.8 

July 

8 

10,5 

Aug. 

4 

10,5 

Sep. 

2 

10,6 

5S2W27E 

Jan, 

4, 

1955 

48,4 

Oct. 

6 

10,7 

1476,9 

Feb, 

8 

49.7 

Nov, 

1 

10,6 

Mar, 

2 

48.0 

Dec, 

6 

10,1 

Apr, 

5 

48,4 

a=  Meas,  from  R,C.F,C„&  W.C.D,  except  as  noted, 
b,  Meas.  from  D,W.R. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  SAN  JACINTO  VALLEY^ 


(continued) 

s 

• 

Dist.R.P. 

• 
• 

s 

Dist.R.P. 

Well  number 

; 

« 

to  water 

Well  number 

• 

to  water 

and 

• 
• 

Dat 

e            : 

surface, 

and 

: 

Date 

surface, 

R.P.    elev. 

; 

o 

feet 

R.P.   elev. 

• 
• 

feet 

5S2W27E 

May 

3, 

1955 

47.5 

5S1W10A 

Jan. 

4> 

1955 

156.7 

Cont. 

May 

31 

49.1 

1583.4 

Feb. 

8 

156.5 

July 

7 

49.2 

Mar. 

2 

157,5 

Aug. 

3 

52,1 

Apr. 

6 

164,3 

Sep. 

2 

49. -^ 

May 

5 

161.4 

Oct. 

5 

50.1 

July 

8 

169.0 

Oct, 

28 

55.0 

Oct, 

6 

169.2 

Dec. 

6 

52.8 

Jan. 

5, 

1956 

165.5 

Jan. 

5, 

1956 

50.2 

Feb. 

2 

170.2 

Feb. 

1 

50,1 

Feb, 

23 

170.2 

Feb, 

21 

50.3 

Apr. 

4 

181.2 

Apr, 

3 

50.4 

May 

2 

50.8 

June 

6 

50.9 

5S1W13B 
1688.5 

Feb, 
Oct. 
Dec. 

9, 
31 

6 

1955 

b 
b 

b 

242.8 
254.6 
253c3 

5S2W35C 

Apr. 

10, 

1955 

82.7 

1474.8 

Jan, 
Feb. 

5. 
2 

1956 

b 
b 

254.1 
260.7 

Feb, 

21, 

1956 

84o6 

Feb. 

23 

b 

260,8 

5S1W7B 

Apr, 

12, 

1955 

46.2 

5S1W20A 

Apr. 

5. 

1955 

122.8 

1510. 7 

1529.0 

5S1W9A 

Jan. 

4, 

1955 

116.0 

5S1W28A 

Apr, 

12, 

1955 

38.3 

1542.0 

Feb. 
Mar. 
Apr, 

8 

2 
6 

114.9 
115.8 
132.8 

1568.7 

May 

5 

127.0 

5S1W34B 

Jan, 

4, 

1955 

83.4 

June 

2 

U4.0 

1670. 

Feb, 

8 

84.1 

Oct. 

28 

155.1 

Mar. 

2 

83.6 

Dec. 

6 

156.8 

Apr. 
May 

5 
5 

83.9 
84.1 

Jan, 

-'5 

1956 

127,6 

May 

31 

84.1 

Feb, 

1 

129.9 

July 

8 

85.6 

,Feb. 

23 

129.8 

Aug. 

3 

87.8 

Apr, 

4 

140.0 

May 

2 

134.3 

a,  Meas  from  R.C.F.C.&W.C.D.  except  as  noted, 

b,  Meas.  from  D.W.R. 
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I 


RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  SAN  JACINTO  VALLEP^ 
(continued) 


i  Dist.R.P, 

Dist.RoP, 

Well  number 

s  to  water 

Well  number 

to  water 

and 

Date 

:    surface. 

and 

Dat 

e 

surface. 

R.Po   elev. 

;        feet 

RoPo   eleVo 

feet 

5S1E5A 

Jan, 

7, 

1955 

55.5 

5S1E14A 

Jan, 

6. 

1956 

164,3 

1663,7 

Feb, 

10 

54.2 

Cont, 

Feb, 

2 

163,8 

Mar, 

4 

52,3 

Feb, 

24 

163,9 

Apr, 

6 

53.5 

June 

8 

196,5 

Nov, 

1 

81.6 

Feb, 

24, 

1956 

80o7 

5S1E17A 
1762,4 

Feb, 
Mar, 
Apr, 

9, 

3 

6 

1955 

288,7 
2880  5 
288,9 

5SIE6C 

Jan, 

7, 

1955 

177.2 

Octo 

31 

296,3 

1640,7 

Feb, 

10 

174.3 

Mar, 

4 

173.5 

Feb, 

24, 

1956 

289,9 

Apr. 

6 

180,1 

Nov, 

1 

192,1 

5SIE18C 

Feb, 

9, 

1955 

229,2 

Feb, 

24, 

1956 

192,8 

1730, 

Mar, 
Oct, 

3 
31 

228,3 
242,2 

5S1E7A 

Oct, 

6, 

1955 

269,1 

1726,3 

Dec. 

6 

268.1 

5S1E20D 
1877.9 

Feb, 

Mar, 

9, 
2 

1955 

316,4 
315.7 

Jan, 

5, 

1956 

269  o2 

May 

5 

318,4 

Feb. 

2 

'266,2 

Feb, 

24 

265.8 

Jan, 
Feb, 
Feb, 

5, 

2 

23 

1956 

324,5 
322,3 
323.2 

5S1E9D 

Apr. 

6, 

1955 

73.7 

May 

3 

320,0 

1759,8 

May 
Oct. 

5 
31 

73.0 
74.7 

6S3W3A 

May 

6, 

1954 

83.5 

Feb, 

24, 

1956 

73.8 

1428,3 

June 

July 
Aug, 

1 

7 

31 

83.3 
91.4 
84.3 

5S1E14A 

Jan, 

5, 

1955 

160,8 

Oct, 

1 

87.5 

1890, 

Feb, 

9 

143.2 

Nov, 

5 

85,6 

Mar, 

3 

133.6 

Nov, 

16 

85.3 

May 

5 

133.2 

June 

2 

141.4 

Jan, 

4, 

1955 

91.1 

Oct. 

31 

183.4 

Feb. 

8 

85.3 

Dec, 

6 

172,2 

Mar, 

2 

88.3 

*     Meas,    fran  R.CF.C.&WoC.D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  SAN  JACINTt3  VALLEY* 
(continued) 


g 

e 

Dist.R.P. 

g 

o 

DistcR.P. 

Well  number 

s 

s 

to  water 

Well  number 

2 

to  water 

and 

Date            ; 

surface. 

and 

• 

Date            : 

surface, 

R.P.   elev. 

s 

" 

feet 

R.P,   elev. 

s 

feet 

6S3W3A 

Apr. 

4, 

1955 

89.5 

6S2W6B 

Apr. 

5,    1955 

96.3 

Cont. 

May 

3 

87.9 

1438.5 

Dec. 

6 

101,6 

Jan, 

5. 

1956 

92.5 

Jan. 

5,  1956 

98.8 

Feb. 

1 

92.1 

Feb. 

1 

98,8 

Feb. 

21 

9S.1 

Feb. 
Apr. 

21 
3 

97.8 
101  „  7 

6S3WAA 

Jan . 

4, 

1955 

65.1 

May 

2 

101,1 

1438. 3 

Feb. 
Mar. 

8 
2 

66.7 
65.5 

Apr. 

4 

66.0 

6sriAn..0A 

Apr. 

^,  1955 

90.7 

May 

3 

66.9 

1710. 

Oct. 

28 

92.2 

May 

31 

67.3 

July 

7 

67.2 

Feb, 

23  >  1956 

91,9 

Aug. 

3 

68.2 

Sep, 

1 

71.3 

6S3W5A 

Apr. 

10, 

1955 

AS. 5 

±399.0 

Oct, 

28 

53.3 

Feb. 

20  s 

1956 

55.7 

^  Meas.  from  R.C.^.C.&W.C.D. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
IN  ANTELOPE  VALLEYa 


; 

-: 

DistoR.Po 

; 

Dist.R.Po 

Well  number 

tt 

3 

to  water 

Well  number 

to  water 

and 

; 

Dat 

e     s 

surface. 

and 

Dat 

e     : 

surface. 

R.P.  elev. 

Mar. 

21, 

1955 

feet 
266.7 

R.P.  elev. 

• 
• 

feet 

5N9W20A 

5N11W4A 

Mar. 

12, 

1956 

174.7 

3166. 

Apr. 
June 
July 

11 
15 
26 

266.8 
267.5 
269.5 

Cont. 

5N11W9A 

Oct. 

21, 

1955 

54,1 

Jan, 

17, 

1956 

269.4 

2858. 

Feb. 

20 

269.3 

Mar. 

19 

269,4 

Apr. 

24 

269.7 

5N11W1DA 

Jan. 

11, 

1955 

118.4 

May 

23 

270.2 

2836, 

Feb. 

8 

118.7 

June 

12 

270.4 

Mar, 
Apr. 
May 

9 
11 
11 

118.0 
119.5 
119.4 

5N10W6A 

Jan. 

11, 

1955 

120  o  7 

2777. 

Feb, 

8 

125.1 

Mar. 

8 

119  o2 

5N11W13B 

Oct. 

26, 

1955 

250,8 

Apr. 

12 

118.9 

2913. 

May 

11 

118.7 

June 

21 

123.8 

July  19 

128.2 

6N8W18A 

Oct. 

25, 

1955 

165.8 

Aug. 

16 

130.1 

2725. 

Sep, 

13 

130.1 

Oct. 

25 

130.3 

Nov, 

29 

129c9 

6N9W29A 

Mar, 

17, 

1955  b 

51.2 

Dec. 

19 

126.8 

2783. 

Jan. 

11, 

1956 

129,2 

Feb. 

7 

130.7 

6N10W9B 

Mar. 

18, 

1955  b 

207.7 

Mar, 

13 

129.1 

2576,3 

Oct. 

26 

206,6 

Apr, 

3 

129.0 

May 

1 

123.7 

Mar. 

12, 

1956  b 

208.5 

June 

6 

131.1 

6N10W9C 

Oct. 

26, 

1955 

161,4 

5NiOW7A 

July  19, 

1955 

180.9 

2598.5 

2817. 

Aug. 
Sep. 

16 
13 

184.8 
182.1 

Oct. 

26 

182,8 

6N11W4A 
2481. 

Mar. 

17, 

1955  b 

234.4 

5Niiwa 

Mar. 

18, 

1955  b 

172,6 

2695. 

Oct. 

26 

b 

166.7 

a,  Meas,  from  LoA.CF.CD,  except  as  noted, 

b,  Meas.  from  D.W.R. 


-157- 


RECORDS  OF  GROUND  V/ATER  LEVELS  AT  'rt'ELLS 

IN  ANTELOPE  VALLEY^ 

(continued) 


o 

Dist.R.P. 

c 

Dist.R.P. 

Well  niimber 

to  water 

Well  number 

• 
• 

to  water 

and 

Dat 

3           J 

surface 5 

and 

• 
* 

Dat 

e     : 

surface. 

R.P.  elevc 

feet 

R.P,  elev. 

• 
• 

feet 

6N11W12C 

Oct. 

26, 

1955 

232.2 

7N11W28D 

Mar. 

12, 

1956  b 

209.1 

2552, 

Cent. 

6N11W20A 

Oct. 

26, 

1955 

257.2 

7N12W4B 

Jan. 

11, 

1955 

19.2 

2581. 

2312.8 

Feb. 
Mar. 
Apr. 

8 

8 

12 

18.3 
17.5 
18,1 

6N12W24A 

Jan. 

11, 

1955 

260.7 

May 

U 

19.0 

2587. 

Feb. 

8 

274.5 

June 

21 

20.0 

Mar. 

8 

280.6 

July  19 

20.9 

Apr. 

12 

290.1 

May 

11 

292.4 

Jan. 

11, 

1956 

20.6 

Aug. 

16 

296.9 

Feb. 

7 

20.0 

Sep. 

13 

297.7 

Mar. 

13 

20,5 

Oct, 

24 

295  o  5 

Apr. 

3 

20,7 

Nov. 

28 

294.3 

May 

1 

20.1 

Dec, 

19 

294,5 

Jan. 

11, 

1956 

294.2 

7N12W15C 

Jan, 

11, 

1955 

83.1 

Feb. 

7 

295 » 5 

2348,5 

Feb. 

8 

84,9 

Mar. 

13 

295.7 

Mar. 

8 

86.7 

Apr, 

3 

296,5 

Apr. 

12 

92,6 

May 

1 

298.1 

May 

11 

94,8 

June 

6 

299.4 

June 

21 

100,4 

July  19 

110,7 

Aug. 

16 

110.4 

6N13W12A 

Oct. 

24, 

1955 

265.3 

Sep, 

13 

107.6 

2607 o 5 

Oct. 
Nov. 
Dec. 

24 
29 

19 

100,1 
92.8 
91o6 

7N10W31A 

Oct. 

26, 

1955 

263.4 

2506. 

1 

Jan. 
Feb. 

Mar. 

U, 

7 

13 

1956 

89.4 
87.5 
88,6 

7N11W28B 

Oct. 

25, 

1955 

168.5 

Apr, 

3 

92,1 

2448.7 

May 
June 

1 
6 

97.7 
110.2 

7N11W28D 

Mar. 

17, 

1955  b 

204.6 

2440,8 

Oct. 

25 

219,2 

a,  Meas  from  L. 

A.C.F.C 

oD.  except 

as  noted. 

b.  Mes 

IS.  from  D 

.W.R. 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IN  ANTELOPE  VALLEY^ 

(continued) 


Well  number 

and 

R,P,  elevo 


DistoRoP 


o  i.fc  o  i.  o 


Date 


surlace^ 
feet 


0 

:  DistoRoPo 

Well  number  5 

:  to  water 

and     : 

Date 

:  surface. 

R„P.  elevo  : 

:   feet 

7N12W15D     Oct,  24i  1955     107 o3     8N11W22A     Mar,  17,  1955  b   104o6 
2355.5  2318,     Nov,  8      b   105,9 


7N13W11B    Mar=  17>  1955  b     6,5     8N11W30B    Nov,  9»  1955      60,4 
2356,     Oct.  24  5,6      2330,2 


Mar,  8,  1956  b     5,8 


Mar,  9,  1956  b    61,0 


7N13W17A  Mar,   17,   1955  b       157,9  8N12W4B 

2421,7  Oct,   24  162,8  2307,7 


Mar,   15,    1955  b         25,4 


Mar,     8,   1956  b       163,4 


154,9 


7N13W21C 
2373  o 

Oct, 

24, 

1955 

7N13W21D 
2373  = 

Oct, 

24, 

1955 

7N13W27A 
2421, 

Nov, 

1, 

1955 

7N14W10A 
2558, 

Oct, 

24, 

1955 

8N10W2A 
2310, 

Mar, 
Nov, 

16, 

1955 

98,3 


240,8 


239,1 


b        39,2 


8N12W20A  Mar„   15,   1955  b         33,4 

2319o  Nov,     1  b         38,9 

Mar,   12,   1956  b         37,8 


8N12W22B     Maro  18,  1955  b    18,4 
2302 o      Nov,  1      b    27,3 

Mar„  12,  1956  b    17,0 


8N12W22C     Mar,  15,  1955  b    18,4 
2301.      Nov,   1      b    38,3 

Mar,  12,  1956  b    22,5 


8N13W7A     Mar,  15,  1955  b   167,5 
2442,      Nov.  1      b   218.8 


8N10W19A    Nov.  9.  1955  b   107,6 
2342,5 

Mar,  7.  1956  b   104,9 


Mar,  8 


b   203,5 


8N14W14A    Mar,  15,  1955  b   192,9 
2495,5    Oct,  31      b   199,5 


a.  Meas,  from  L,A.C„F,CoD.  except  as  noted, 

b,  Meas.  from  D„WoR, 
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RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IN  ANTELOPE  VALLEY^ 

(continued) 


o 

s  Disi.?,„Po 

Well  number  s 

s  to  wat3r 

and     : 

Date 

:  surface. 

R.P.  elev,  : 

t        feet 

Cont  c 


8N15W36A 
2786.5 


Mar„     8 J    1956 


Mar.   6,    1955 
Oct.  31 

Mar.     8,    1956 


203.4 


82.6 
90.5 

83.5 


Well  number 

and 

R.P.   eleT. 

9N13W35A 
2378,1 


9N14W24B 
2490. 


Date 


Mar,  15,  1955 
Nov.  1 


Dist.R.P. 
to  water 
surface y 
feet 

127.6 
142.8 


Mar.  8,   1956    139.7 


Mar.  15,  1955     161.7 
Nov.  1         176,6 


8N16W5A     Mar,  15,  1955    204.4 
2901.     Oct.  31         207.8 


Mar.  8,  1956 


217  o  6 


Mar.  8,  1956 


173.2 


8Nl6Wi8A 
2995  o 


Mar.  16,  1955  b   132.4 


a.  Meas«  from  D.VJcR.  except  as  notedc 

b,  Measo  from  LoAoCFoCoD. 
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CHAPTER  IV o      PRECIPITATION  RECORDS 

Monthly  records  of  precipitation  for  ten  United  States 
Weather  Bureau   stations  and  annual  records  for  approximately  245 
other  stations  in  the  area  for  the  1954-55  and  1955-56  seasons 
are  presented  herewith 
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MONTHLY  PRECIPITATION  FOR  1954-55  AND  1953-56  SEASONS 
AT  SELECTED  STATIONS  IN-  SOUTHERN  CALIFORNIA 
PUBLISHED  BY  U,  S,  WEATHER  BUREAU 


Precicitation  in  Inches 


Season 

and 

413 

2754F 

3290 

4142A 

4832A 

Month 

Long  Beach 

Los  Aneeles 

Claremont 

Sierra  Madre 

San  Fernando 

1254-ii 

July 

0.01 

T 

0.00 

0.00 

0.00 

Aug. 

0.03 

T 

0.00 

0.00 

0.00 

Sep. 

T 

T 

T 

0.00 

0.00 

Oct. 

0.00 

T 

0.00 

0.00 

0.00 

Nov. 

1.37 

2.03 

2.20 

2.07 

1.28 

Dec. 

0.77 

0.86 

1.34 

1.33 

1.11 

Jan, 

4.16 

4.30 

5.03 

5.75 

4.64 

Feb. 

1.01 

0.68 

1.10 

1.20 

1.28 

Mar. 

0.37 

0.56 

.77 

2.39 

0.31 

Apr. 

2.27 

2.07 

1.06 

1.77 

3.09 

May- 

0.59 

1.93 

1.11 

1.95 

1.28 

June 

0.01 
10.59 

0.01 
11.94 

._.o.03 

0.00 
16.46 

0.00 

TOT/ILS 

12.64 

12.99 

i2il"j6 

July 

T 

T 

T 

0,00 

0.00 

Aug. 

T 

0,05 

T 

0.07 

T 

Ser, 

T 

T 

0,00 

0.00 

0.00 

Oct. 

0.00 

T 

T 

0.00 

0.00 

Nov. 

1,02 

1.68 

1,45 

1.41 

1.45 

Dec. 

0.46 

1.11 

1.29 

1.71 

2.12 

Jan. 

8.12 

8.39 

9.26 

9.97 

7.18 

Feb. 

.80 

0.59 

.63 

1.39 

0.58 

Mar. 

0.00 

T 

.02 

0.00 

T 

Apr, 

2.66 

3.72 

2,49 

3.81 

4.01 

May 

0.23 

0.46 

.54 

1.19 

0.79 

June 

0.00 

T 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTALS 

13.29 

16.00 

15.68 

19,55 

16.13 

Less  than  0.01  inch 
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MONTHLY  PRECIPITATION  FOR  1954-55  AND  1955-56  SEASONS 
AT  SELECTED  STATIONS  IN  SOUTHERN  CALIFORNIA 
PUBLISHED  BY  U.  S.  WEATHER  BUREAU 


Precipitation  in  Inches 


Season 

18837 

and 

14552 

15933 

17004 

17417 

San  Bernar- 

Month 

Santa  Ana 

Corona 

Riverside 

Beaumont 

dino  (near)'' 

195A-^? 

July 

0.01 

0.07 

0,10 

0.57 

0.08 

Aug. 

T 

0.00 

T 

T 

T 

Sep. 

0,00 

0.06 

0.00 

0.00 

T 

Oct. 

T 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

Nov . 

1.34 

2.19 

2.27 

2.26 

3.02 

Dec. 

1.24 

0.81 

0.72 

1.30 

1.25 

Jan. 

3.75 

2.67 

2.92 

4.97 

4.46 

Feb. 

1.43 

1.14 

1.07 

2.28 

1.72 

Mar. 

0.16 

0.40 

0.22 

0.12 

0.42 

Apr. 

1.27 

0.79 

0.37 

0.34 

0.73 

May 

1.54 

0.69 

1.11 

2.24 

1.55 

June 

0.00 

0.00 

0.00 

0.05 

0.04 

TOTALS 

10.74 

8.82 

8.78 

14.13 

13.27 

1955-56 

1 

July 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.08 

Aug. 

T 

T 

T 

0.07 

T 

Sep. 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

Oct. 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

Nov, 

2.04 

1.29 

0.88 

1.49 

1.72 

Dec. 

1.79 

0.31 

0.49 

1.55 

1.49 

Jan. 

7.88 

5.35 

4.34 

6.18 

7.28 

Feb. 

0.40 

0.48 

0.29 

0.91 

0.47 

Mar. 

0.00 

0.00 

0,00 

0.02 

0,01 

Apr. 

2.39 

1.70 

1.61 

2.21 

1.70 

May 

0.37 

0.27 

0.22 

0.74 

0.58 

June 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTALS 

14.87 

9.40 

7.73 

13.17 

13.34 

T  -  Less  than  0.01  inch. 

•'f-   Station  moved  from  San  Bernardino  Water  Department  (Station  18826) 
to  County  Hospital  beginning  July  1,  1954. 


k 
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SEASONAL  PRECIPITATION  FOR  1954-55  AND  1955-56 
(Season  -  July  1  zo   June  30) 


Elevation 

Precipitation 

Map 

in  feet 

in  in 

ches 

Station 

Index 

uses  datum 

1954r^^__ 

:  1955-56 

Source  of  Information 

185 

0-  6 

125 

8.30 

8.82 

L.A.CF.C.D. 

210 

N-  7 

300 

9.42 

9.03 

L.A.C.F.C.D. 

327 

P-  9 

10 

9.83 

11.32 

U.S.W.B.  (San  Pedro) 

341 

N-  9 

40 

10.11 

11.41 

L.A.C.F.C.D. 

401 

N-10 

40 

9.35 

10.58 

L.A.C.F.C.D. 

403 

0-10 

30 

10.60 

12.86 

L.X1..C.F.C.D. 

403B 

0-10 

30 

10.03 

11.19 

L.A.C.F.C.D. 

452 

N-11 

15 

10.68 

12.19 

L.A.C.F.C.D. 

453 

0-11 

15 

9.40 

9.87 

L.A.C.F.C.D. 

485 

0-12 

25 

9.02 

10.07 

O.C.F.C.D. 

587 

P-U 

15 

10.16 

12.69 

O.C.F.C.D. 

596 

0-14 

25 

8,92 

- 

O.C.F.CoDo 

715 

M-  7 

50 

9. 01 

12.71 

L.A.C.F.C.D. 

864 

M-10 

195 

10.51 

12.00 

L.A.C.F.C.D. 

985 

M-12 

45 

11.60 

14.16 

L.A.C.F.C.D. 

1014 

M-12 

50 

12.37 

12.36 

L.A.C.F.C.D 

1030 

L-13 

85 

12.33 

15.75 

L.A.C.F.C.D. 

1081 

L-14 

90 

11.44 

13.49 

L.A.C.F.C.D 

1099 

N-14 

60 

9.68 

14.36 

O.C.F.C.D. 

1137 

M-15 

105 

10.13 

12.53 

O.C.F.C.D. 

1187 

M-16 

155 

11.43 

13.20 

O.C.F.C.D. 

1199 

K-16 

140 

11.98 

12.45 

O.C.F.C.D. 

1241 

I-  5 

10 

10.27 

14.74 

L.A.C.F.C.D. 

1288 

K-  6 

135 

10.86 

13.40 

L.A.C.F.C.D. 

1343 

J-  7 

120 

9.33 

14.43 

L.A.C.F.C.D 

1444 

J-  9 

120 

12,57 

13.60 

L.A.C.F.C.D. 

1482 

J-10 

165 

11.81 

1^,52 

L.A.C.F.C.D. 

1502 

J -10 

145 

11.78 

14.14 

L.A.C.F.C.D. 

1546 

K-11 

105 

12.45 

13.49 

L.A.C.F.C.D. 

1552 

J-11 

140 

12.64 

13.65 

L.A.C.F.C.D. 

1565 

K-12 

120 

11.97 

13.97 

L.A.C.F.C.D. 

1604 

J-12 

140 

12.4? 

14.77 

L.A.C.F.C.D. 

1661 

J-13 

365 

11.53 

14.17 

L.A.C.F.C.D. 

1700 

1-14 

860 

12.81 

17.82 

L.A.C.F.C.D. 

1706 

K-14 

250 

12. 4^" 

14.13 

L.A.C.F.C.D. 

1750 

1-15 

465 

13.42 

14.73* 

L.A.C.F.C.D. 

1757 

K-15 

285 

10,80 

14.37 

O.C.F.C.D. 

1774 

J-15 

635 

11,43 

16.15-"- 

L.A.C.F.C.D. 

1786 

K-16 

475 

11.29 

14.13 

O.C.F.C.D. 

1853 

J-17 

710 

13.12 

17.84 

L.j^.C.r  •L'*D« 

Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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SEASONAL  PRECIPITATION  FOR  1954-55  AND  1955-56 

(continued) 


I 


Elevation 

Precinitation 

Mar 

in  feet 

in  in 

ches 

Station 

Index 

U3GS  datum 

1954-55 

:  1955-56 

Source  o£   Information 

1862 

J-17 

765 

12,44 

16,08 

L.a.C.F.C.D, 

1901 

I-IS 

975 

14o46 

15,82 

O.C.F.C.D. 

1906 

K-18 

850 

12.14 

15,95 

O.CF.C.D. 

1933 

J-19 

1,150 

12,90 

15.33 

O.C.F.C.Do 

2401 

G-   3 

745 

20,24 

24o38 

L.A.C.F.C.D. 

2508A 

I-  5 

88 

11,03 

15,41 

U.S.W.B.  (Santa  Monica 

) 

2511 

G-  5 

1,025 

14,74 

21.99 

L.A.C.F.C.D, 

2544 

H-  5 

340 

13.04 

17,61 

L.A.C.F.C.D. 

2551 

G-  6 

540 

14,03 

18,97 

L.A.C.F.C.D. 

2555 

H-  5 

230 

13,04 

17.58 

L.A.C.F.C.D, 

2592 

H-  6 

255 

12,88 

18,80 

L.A.C.F.C.D, 

2607 

I-  7 

65 

9,69 

14,57 

L.A.C.F.C.D, 

2643 

H-  7 

175 

11.42 

16,89 

L.A.C.F.C.D. 

2686 

H-  B 

200 

11,32 

16,67* 

L,A.C,F,C.D. 

2754 

H-  9 

285 

13.35 

15,11 

L,A,C.F.C.D, 

2755 

H-  9 

260 

12,29^^ 

16,33 

L,A.C.F.C.D, 

2870 

G-12 

485 

14,24 

19,24 

L.A.C.F.C.D. 

2875 

H-12 

375 

13,04 

17,14 

L.A.C,F,C.D, 

2915 

H~12 

320 

12,89 

17,16 

L.A,C,F.C.D, 

2962 

G=13 

285 

13.85 

17,64 

L.A.C.F.C.D. 

3009 

1-14 

600 

13o47 

17,81 

L.A.CF.CD, 

3053 

H-15 

360 

11.98 

15,50 

L.A,C,F.C.D. 

3094 

H-16 

470 

12.22 

11.78 

L.A.C.F.C.D. 

3121 

G-16 

575 

12,97 

15.41 

L.A.C.F.C.D. 

3149A 

1-17 

530 

12,65 

14,18 

L.A.C.F.C.D, 

3155 

H-17 

770 

12,70 

14,75 

L.A.C.F.C.D, 

3160 

G-17 

805 

14,09 

18,11 

L,A,C.F,C.D, 

3190 

G>-18 

1,030 

12,20 

15,58 

L.A,C,F,C,D 

3223 

H-18 

840 

13,52 

15,13 

U.S.W.B.  (Pomona) 

3244 

H-19 

860 

12,05 

13.36 

L.A.C.F.C.D. 

3256 

1-19 

780 

12,15 

14,01 

L.A.C.F.C.D. 

3280 

G-19 

1,165 

12,43 

16.51 

L.A.CF.CD, 

3602 

E-  3 

875 

12.94 

16,56 

L.A.C.F.C.D. 

3706 

F-  5 

1,400 

15.08 

16,19 

L.A.CF.CD. 

3742 

E-  5 

695 

14,79 

14,34 

L,A.D,W,&P, 

3749 

G-  5 

725 

15.34 

19,81 

L,A.C,F.CD. 

3786 

F-  6 

1,175 

U,13 

18.18 

L.A.CF.CD. 

3810 

E-  7 

730 

10,42 

11.69 

L.A.CF.CD. 

3834 

F-  7 

595 

14,07 

16,29 

L.A.C.F.C.D, 

3868 

F-  8 

750 

12,46 

18,14 

L.A.CF.CD, 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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SEASONAL  PRECIPITATIOK  FOR  1954-55  AMD  1955-56 
(continued) 


Elevation 

Precipi 

^.ation 

Map 

in  fest 

in  inc 

hes 

Station 

Index 

U3GS  datum 

m-h''?^ .-, 

l95?-?6 

Source  of  Information 

3891 

E-  8 

620 

12.74 

15,62 

L.A.C.F.CD, 

3894 

F-  8 

470 

13.55 

17.65 

L.A.CoF.C.D. 

3897 

F-  8 

1,025 

13.49 

18.84 

L.A.C.F.CD. 

3906 

F-  8 

1,400 

13.52 

19.52 

L.A.C.FoC.D. 

3907 

F-  8 

1„400 

-JO      0  ' 

19.35 

L.A.C.F.CD. 

3917 

G-  9 

750 

12oS7 

18.6'< 

L.AoCF.CDo 

3921A 

E-  9 

1.300 

14.90 

16.76 

L.A.CoF.CD. 

3934 

F-  9 

530 

14.20 

17.00 

L.A.C.F.CD. 

3939 

G-  9 

455 

12.22 

16.09 

L.A.CFcCD. 

3943 

E-   9 

620 

14.34 

15 .27 

L.A.C.F.CD. 

4001 

E-10 

1,335 

15.91 

28.25 

LoA,CF,CD. 

4010 

E-10 

1,155 

16.21 

19.55 

L.A.C.F.CD. 

4023 

E-11 

1,040 

15.29 

19.24 

L.A.C.F.CD. 

4028 

G-11 

620 

14.07 

17.46 

L.A.C.F.CD. 

4048 

G-11 

690 

13.82 

17.95 

L.A.C.F.CD. 

4061 

E-ll 

1,125 

16.77 

19.38 

L.A.C.F.CD, 

4073 

F-12 

985 

17.10 

19.42 

L.A.C.F.CD. 

4076 

F-12 

750 

15.99 

19.36 

LoA.CF.CD. 

4087 

F-12 

670 

14.86 

18.91 

L.A.C.F.CD. 

4099 

G-.12 

490 

13.32 

18.25 

L.AoCF.CD, 

4110 

E-12 

2,515 

19.73 

22.06 

L.A.CF„CD. 

4135 

F-13 

630 

14.53 

18,75 

L.A.C.F.CD. 

4152 

E-13 

1,100 

17.91 

21.54 

L.A.C.F.CD. 

4153 

E-13 

985 

17.70 

21.72 

L.A.C.F.CD. 

4154 

F-13 

660 

15.35 

20,80 

L.A.C.F.CD. 

4163 

F-13 

700 

15.68 

20.32 

L.A.C.F.CD. 

4164 

F-13 

610 

14.79 

19.15 

L.A.CF.CD. 

4171A 

E-14 

1^400 

17.52 

21.29 

L.A.C.F.CD. 

4212 

E-14 

1,375 

19.75 

22.60 

L.A.CF.CD, 

4230 

E-15 

2,725 

23.85 

28.35 

L.A.CF.CD. 

4231 

E-15 

2,300 

20.93 

24.03 

L.A.C.F.CD. 

4285 

F-16 

675 

13.89* 

19.70 

L.A.CF.CD. 

4293 

E-16 

800 

16.63 

22.49 

L.A.CF.CD. 

4294 

F-16 

750 

15.49 

20.77 

U.S.V/.B.    (San  Gabriel 
Power  House) 

4296 

F-16 

600 

14.19 

19.57 

L.A.CF.CD, 

4296A 

F-16 

605 

13.77 

19.72 

U.S.W.B.    (Azusa) 

4306 

F-16 

615 

14.88 

19.54 

L.A.CF.CD. 

4309 

G-16 

545 

13.06 

= 

L.A.CF.CD, 

4331 

E-16 

1,210 

18.13^- 

23.84- 

L.A.C.F.CD. 

4336 

F-17 

785 

14.65- 

19.56* 

L.A.CF.CD. 

^<-     Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations, 
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SEASONAL  PRECIPITATION  FOR  195A-55  AND  1955-56 
(continued) 


Elevation 

Precipitation 

Map 

in  feet 

in  inches 

Station 

Index 

USGS  datum 

1954-55 

:  1955-56 

Source  of  Information 

A346 

F-17 

820 

15.27 

19.91 

L.A.C.F.C.D. 

4354 

F-17 

1,200 

17.69 

21.51 

L.A.C.F.C.D. 

4383 

E-18 

1,575 

18.19 

22.20 

L.A.C.F.C.D. 

4386 

F-17 

965 

14.72 

16.27 

L.A.C.F.C.D. 

4399 

G-18 

960 

13.29 

16.01 

L.A.C.F.C.D, 

4407 

F-18 

1,110 

15.41* 

18.09 

L.A.C.F.C.D. 

4407A 

G-18 

1,080 

13.57 

16.61 

L.A.C.F.C.D. 

4424 

F-18 

1,350 

15.11 

19.30 

L.A.C.F.C.D. 

4433 

E-18 

1,500 

16,37 

19.66 

L.A.C.F.C.D. 

4444 

F-19 

1,680 

15.39 

18.88 

L.A.C.F.C.D. 

4457 

F-19 

1,255 

13.42 

16.28 

L.A.C.F.C.D. 

4487 

F-19 

1,405 

13.40 

15.90 

L.A.C.F.C.D, 

4517 

G-20 

1,525 

13.12 

6.92 

L.A.C.F.C.D. 

4522 

E-20 

2,500 

17.10 

20.41 

U.S.'rt'.B.  (Mouth  of  San 
Antonio  Canyon) 

4566 

F-21 

1,605 

13.25 

17.17 

Liberty  Groves 

Operating  Corporation 

4687 

D-  2 

900 

13.18 

16.14 

L.A.C.F.C.D, 

4694 

C-  2 

965 

13.41 

17.36 

L.A.C.F.C.D. 

4747 

D-  4 

800 

14.87 

18.42 

L.ii.C.F.C.D. 

4811 

C-  5 

1,150 

12.74 

18.63 

L.A.C.F.C.D. 

4832 

C-  5 

950 

12.99 

15.83 

L.A.C.F.C.D. 

4837 

D-  5 

815 

12.77- 

14.96 

L.A.C.F.C.D. 

4864 

C-  6 

945 

13.24* 

14.66 

L.A.C.F.C.D. 

4894 

C-  6 

955 

14.03 

11.91 

L.A.C.F.C.D, 

4946 

D-  7 

1,000 

12.32 

13.67 

L.n.C.F.C.D. 

5076 

D-10 

2,325 

19.73 

23.83 

L.A.C.F.C.D. 

5109 

E-10 

1,280 

17.39 

20.49 

L.fi.C.F.C.D. 

5115 

D-11 

1,820 

16.95 

21.96 

L./i.C.F.C.D, 

5127 

D-11 

1,220 

16.46 

19.68 

U.S.W.B.  (Arroyo  Seco) 

5139 

E-11 

1,180 

16.49 

19.23 

L.i^.C.F.C.D. 

5144 

C-11 

2,980 

19.97 

20.53 

L.A.C.F.C.D, 

5204 

C-12 

4,230 

27.47 

29.17 

U.S.W.B.  (Opid's  Camp) 

5267 

D-13 

3,375 

23.93 

31.36 

L.A.C.F.C.D. 

5269 

D-13 

2,600 

25.08 

31.70 

L.A.C.F.C.D. 

5446 

D-17 

1,500 

22.36 

23.15 

L.A.C.F.C.D, 

5549 

D-19 

2,700 

19.91 

20.19 

L.A.C.F.C.D. 

5646 

D-21 

4,320 

21.16 

20.08 

U.S.W.B,  (Camp  Baldy) 

5861 

A-  4 

1,245 

14.26 

16.87 

L.A.C.F.C.D. 

5906 

B-  5 

1,225 

13.69 

20.85 

L.A.C.F.C.D. 

5922 

A-  5 

1,480 

17.12 

16.84 

L.A.C.F.C.D. 

5928 

B-  5 

1,250 

13.89 

20,35 

L.A.C.F.C.D, 

Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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SEASONAL  PRECIPITATION  FOR  1954-55  AND  195  5-56 
( continued) 


Elevation 

Precip 

itation 

Map 

in  feet 

in  in 

ches 

Station 

Index 
B-  6 

USGS  datura 
1,455 

1954.-5J, 

:  1955-56 

Source  of  Information 

5988 

14.25 

16.36 

Li.n.L.r  .U.U. 

5999 

B-  6 

1,425 

14.40 

15.84 

L.A.C.F.CoD. 

6005 

B-  7 

1,600 

14.28 

18.61 

L.f..C.F.C.D. 

6289A 

B-12 

3,625 

13 .  52 

18.87 

L.A.C.F.G.D. 

6355 

A»13 

4,300 

13  063 

13.65 

U.S.W.B.  (Alder  Creek) 

6558A 

E-17 

5,735 

27.75 

25.84 

L.A.C.F.G.D 

6569 

B-17 

4,650 

24.61 

23.34 

L.A.C.F.G.D. 

6702 

A-20 

6,860 

21.80 

17.53 

L.A.C.F.C.D. 

6711 

A-20 

7,500 

17.08 

12.15 

L.A.C.F.G.D. 

7017 

A-  3 

1,095 

11.54 

11.78 

L.A.C.F.C.D. 

13193 

Q-14 

35 

8.66 

10,25 

O.C.F.C.D. 

13301 

Q~16 

35 

9.93 

9.59 

O.C.F.C.D. 

13309 

R-16 

10 

9.12 

10,32 

U.S.W.B.  (Newport 
Beach) 

13363 

Q-17 

65 

8.34 

9,05 

O.G.F.C.i). 

13402 

Q-18 

100 

8.U 

9, -'^7 

O.C.F.C.D. 

13  406 

R-18 

300 

12.20 

14.55 

O.C.F.C.D. 

13432 

Q-19 

190 

9,69 

11.36 

O.C.F.C.D. 

13480 

p. 19 

445 

11.17 

13.66 

O.C.F.C.D. 

13484 

^-19 

350 

9.23 

9.80 

O.C.F.C.D, 

13499 

R-20 

375 

10.05 

12.81 

O.C.F.C.D. 

13633 

Q-22 

1,100 

ly;,..05 

16.59 

O.C.F.C.D. 

13864 

Q-27 

1,270 

^062 

6,08 

U.S.W.B,  (Elsniore) 

13902 

Q-28 

1,390 

8.61 

- 

Temescal  Water  Company 

14451 

N-15 

100 

10. "6 

12.62 

O.C.F.C.D. 

14535 

0-17 

120 

10.74 

12,95* 

O.C.F.C.D, 

14549 

P-17 

55 

9.32 

10,53 

O.C.F.C.D. 

14586 

0-17 

120 

10,04 

11.34 

O.C.F.C.D. 

14617 

P-18 

120 

9.14 

12ol9 

U.S.W.B.  Tustin  (near) 

1L6L9 

P-19 

245 

9.23 

11.34 

O.C.F.C.D. 

14673 

0-19 

1,000 

11.11 

16.90 

O.C.F.C.D. 

14765 

0-21 

1,500 

15.08 

18.23 

O.C.F.C.D. 

14835 

0-22 

2,000 

23,66 

22.47 

O.C.F.C.D. 

14902 

N-24 

1,100 

10.75 

9.50 

Temescal  Water  Company 

15420 

N-34 

1,550 

11,74 

6.94 

U.S.W.B,  (San  Jacinto) 

15602 

1^16 

195 

11,06 

14.56 

O.C.F.C.D. 

I5614 

L-16 

195 

10.85 

11.72 

O.C.F.C.D. 

15623 

L-16 

225 

12.11 

13.35 

O.C.F.C.D. 

15678 

M-17 

295 

10.07 

12.99 

O.C.F.C.D. 

15679 

N-17 

285 

9.79 

12.93 

O.C.F.C.D, 

1568I 

1^18 

385 

12.08 

13,18 

U.S.W.B.  (Yorba  Linda) 

*     Partially  estimated  by  comparison  vrlth  nearby  stations. 
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SEASONAL  PRECIPITATION  FOR  1954-55  AND  1955-56 

(continued) 


Elevation 

Precipitation 

Map 

in  feet 

in  inches 

Station 

Index 

USGS  datum 

i25ie^ 

"  1955-56 

Source  of  Information 

15860 

L-21 

480 

12o20 

12,52 

OoC.F.CoDo 

15903 

L-22 

840 

llo31 

llo29 

Corona  Foothill  Lemon 
Company 

15925 

M-22 

1,055 

ll„66 

12,13 

Corona  Foothill  Lemon 
Company- 

15926 

M-22 

1,250 

13.64 

13.64 

Corona  Foothill  Lemon 
Company 

15932 

L-22 

700 

9o66 

10,01 

Temp-scal  Water  Company 

15955 

M-23 

1,050 

9o29 

10,96 

American  Fruit  Growers 
Association 

16710 

1=20 

670 

11.92 

12,76 

Southern  California 
Edison  Company ^  Ltd, 

16801 

J-22 

655 

10o90 

10,62 

John  Imbach 

16845 

K-22 

660 

8.22 

9,30 

Capt,  Co  Gully 

17062 

J-27 

1,040 

IO085 

8,41 

University  of  Calif= 
ornia,  Agricultural 
Experiment  Station 

17421 

J=34 

3,045 

15o74 

13,47 

U,SoWoB„  (Beaumont, 
near) 

17608 

1-20 

710 

12o77 

14,66 

American  Beet  Sugar 
Company 

17613 

K-20 

985 

llo45 

13,68 

West  Ontario  Citrus 
Association 

17630 

G-20 

1,230 

12ol7 

16,87 

Mr,  Jordan 

17653 

H-21 

1,010 

12,66 

13.70 

Southern  Pacific  Company 

17674 

H-21 

930 

11 086 

12,72 

Braundale  Acres 

17703 

H-22 

975 

11«69 

13.20 

Guasti  Wine  Company 

17860 

G-25 

1,270 

14o62 

14,69 

Fontana,  Farms  Company 

17973 

H-27 

975 

9.13 

3.92 

Southern  Pacific  Company 

17973A 

H-27 

980 

10„86 

11,99 

Colton  Police  Department 

17984 

H-27 

950 

llo28 

11,40 

Southern  California 
Edison  Company 5  Ltd, 

18114 

H-30 

1.360 

9o89 

9,69 

U,S,W,B,  (Redlands) 

1812  5 

H-20 

1,470 

10„99 

9,76 

DoS,C=  Anderson 

I8I63 

H-31 

1.645 

13»33 

11,53 

Crafton  Orange  Growers 
Association 

18256 

1-33 

2,650 

12o99* 

11,49 

R,.  He  Arnett 

18260 

G-32 

2,965 

16,75 

16„60 

U,S,W,B,  (Mill  Creek 
No.  2) 

18351 

G»34 

5,100 

24o07 

24,72 

Southern  California 
Edison  Company,  Ltd, 

18529A 

G-22 

1,215 

12.50 

14,49 

Garrett  and  Company^  Inc 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations, 
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SEASONAL  7REC1PITATI0K  FOR  ?.954-55  AND  1955-56 
(continued,' 


Elevation 

Precipitation 

Map 

in  feet 

in  inches 

Station 

Index 

USGS,  dB  tTjrn 

1914^5 

•  1955-56 

Scarce  of  Information 

18586 

F-23 

1,425 

14.62 

_ 

¥.  E.   Barnes 

18679 

G-25 

1.320 

14.86 

14.95 

U.S.W.Bo    (Fontana) 

18704 

F-26 

1,590 

17.21 

17.90 

Southern  California 
Edison  Company;   Ltd. 

18782 

E-27 

1,U5 

14.63 

15.01 

SoB.WcD. 

18809A 

G«-28 

1,030 

11.04 

Ho  80 

S.B.W.D, 

18826 

F-28 

1,170 

13.27 

13.34 

U.SoWoB.    (San  Bernar- 
dino, near) 

18928 

G»30 

1,365 

12.16 

11,67 

Gold  Buckle 
Association 

18937 

G-30 

1,515 

13.02 

13.21 

East  Highlands  Orange 
Company 

18999 

G>-31 

2,060 

15.53 

15.17 

Southern  California 
Edison  Company,   Ltd. 

19045 

F-32 

2,765 

17.93 

19.01 

U.S.W.B.    (Santa  Ana 
River) 

19416 

D-24 

2,720 

21.44 

22.65 

U.ScW.B.    (Lyt,le  Creek 
Ranger  Station) 

19449 

E-25 

2,260 

27.17 

27.32 

Fontana  Union  Water 
Company 

19459 

E-25 

2,250 

24.70 

26.23 

UoSoW.B.    (Lytle  Creek) 

19569 

B-27 

1,900 

19.30 

18.36 

S.B.W.D. 

19656 

D-28 

5,700 

35.93 

28.33 

U.SoWoBo    (Squirrel  Inn) 

19723 

C-30 

6,250 

34.00 

27.7? 

Lake  Arrowhead  Company 

19915 

D-34 

6,800 

29.71 

30,53 

U.S.W.B.    (Bear  Valley 
Reser^roir  Dam) 
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LEGEND 

•  WELLS  AT  WHICH  WATER  LEVEL  FLUCTUATIONS  ARE  SHOWN 

■^^^     MATED  POLLUTION  CONTROL  RCSION  aOUNOMT 


l-a)S.T^     GAOUND  WATER  BASIN 

GROONO  WATER    SUB-BASIN  BOUNOART 


/\ 


WATER  POLLUTION  CONTROL  REGKM  NUICER 


4-1  GROUW  WATER  BASIN  NUMBER 

4-1  01  GROUND  WATER  SUB-BASIN  NUMBER 

COUNTY  BOUNDARY 

U    S.   HIGHWAY 


8 


Boffftt 

Hake 


LOG  AICELES  RBBIGB  BD.   U,   (3I0UH)  UAXBl   BASI16 


u. 

1 

Upper  OJAI  Valley 

It. 

2 

OJal  Valley 

ll- 

^ 

Ventura  RlTer  Valley 

u- 

u 

Santa  dara  RlTer  Valley 

U.J4.0I     Qimani  Plain  BMln 

UJt.ce     Omard  Tar^av  *»ln 

ll. 

5 

Actoo  Valley 

k.  b 

Pleaaant  Valley 

h. 

7 

Arroyo  Santa  Roea  Valley 

I>- 

a 

Las  Posaa  Valley 

h~ 

9 

Slai  Valley 

it-10 

Conejo  Valley 

ti-ll     Coastal  Plain,    Uie  Angelea  County 

4-11.02    Vest  Coast  bsln 

U-11.03     Central  Coastal  Plain 
Preseure  Area 

lt-11.03     MoQt^>elXo  Forebay  Area 
U-12     Sao  PerDBndo  Valley 

1^-12.01     San  Farnando  BAsln 
i»-13     San  Gabriel  Valley 

^13.01     Main  San  Gabriel  tesin 

WI3.03     Pasadena  Sub-area 

U-I3.0U     Santa  Anita  Sub-area 
h~lU    Upper  Santa  Ana  VaUey,   L06 
Angeles  County 


lAflOirDUr  RBGIOH  ».   6,   GSCDIH)  WOBl  BASUB 

6-Uh    Antelope  Valley 
SAVIA  AM  BSClOn  HO.   6,   (SOUHD  UAISt  BASIK 


8-1 

Coastal  Plain,  Orange  County 

a-  3     Cajaleo  Valley 

&.1 

,01     test  Coastal  Plain 

8-  k     Elalnore  Basin 

Pressure  Area 

8-  5     San  Jacinto  Basin 

8-1 

.02     Santa  Ana  Forebay  Area 

8-  6     Ucaet  Lake  Valley 

B.2 

Upper  Santa  Ana  Valley 

8-  7     Bl«  Headovs  Valley 

8-e.Ol     Oilno  BMln 

8-  6     Sem  Oaks  Valley 

6-2.06      ftink.1^  Hill   Basin 

a.  9     Bear  Valley 

SAH  DIBDO  RBSIOn  NO.    9, 

(XOUID  UATB)   BASIE 

9-  1 

San  Juan  Valley 

9-11 

Santa  Maria  Valley 

9-  2 

San  Hsteo  Valley 

9-12 

San  Dieguito  Valley 

9-  3 

San  Onofre  Valley 

9-13 

Poway  Valley 

9-  U 

Santa  Har^rita  Valley 

^lU 

msaion  VaUey 

9-  5 

Tenecula  Valley 

9-li 

San  Diego  RiTer  Valley 

9-6 

Coahuila  Valley 

9-16 

Kl  Oajon  Valley 

9-  7 

San  Luis  Rey  Valley 

9-17 

S»eetVBter  Valley 

9-8 

Warner  Valley 

9-ia 

Otay  Valley 

9-  9 

Bscondido  Valley 

9-19 

Tia  Juana  tesin 

9-10 

San  Pasqual  Valley 

9-2U 

Jaaol  Valley 

STATE  OF  CALIFORNIA 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

WATER   SUPPLY  CONDITIONS  IN   SOUTHERN 
CALIFORNIA   DURING  1955  AND  1956 


LOCATION  OF  WELLS  AT 
WHICH  WATER  LEVEL 
FLUCTUATIONS  ARE  SHOWN 


SCALE  OF  MILES 


^■-^^-^-^t-^i-^ 
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LEGEND 

•  1«€LLS  at  which  W4TEH  UWEL  FHJCTU«TIQHS  UK.    SHOWN 
■  W4TE«  POuaJTIW  CONTROL  REGION  BOUMMRV 
(^ajeji  GROUW)  W4TEP  BASIN 
GROUNOWATEN    SUB-BASIN  BOUNOAfM 


/I. 
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WATER  POLLl/TlON  COfatHX  REGION  MJiflER 
CROUW  WATER  BASIN  NUMBER 
GROUND  MTER  Sue-SASIN  NUH8CR 
COUNTY  BOUNDARY 
U.  S.   HIGHWAY 


US  AIEXLES  RBCIOa  ID.  4,  OKOTD  HATS  MSOE 


•t.  1     Upper  OJal  T«Uey 

U-U     Coaxal  FUlo,   l«  Angelea  Coonty 

U.  2    OJal  VaUey 

l^-U.O?    West  Coast,  tealu 

U-  3     Venture  Rlnx  Valler 

l»-11.03     CcDtnl  Coastal  Plain 

1*-  1*     Santa  Oara  Ri»cr  VAlley 

Preaffure  Area 

Wt.Ol    Qcurd  Plain  ^la 

I1-II.05     Montebello  Ftiretey  Arm 

UU.02    Oxnopd  Foretej  fc«lii 

lt-12     San  Perardo  VKlley 

It-   5     Acton  Valley 

U-  6     Pl«u«Dt  Valley 

i»-13    Saa  Gabriel  Valley 

b.  7     Arroyo  SaotA  Ro«a  Valley 

U13.OI     Itela  San  Gabriel  bain 

U  e     Las  Pooaa  Valley 

U-  9     Stnd,  Valley 

lf-13.0)>     Santa  Anita  Sub-are* 

lb-10     Conejo  Valley 

4-11*     Upper  Santa  Am  Valley,   U» 

Angeles  County 

lAEOnXB  BKilOl  m.  6,  caODHD  HUn  BftSIK 

6-Ah    Antelope  Valley 
SAim  jun  RBsiOH  K>.  8,  cBoam  Hura  basde 


8-1 

Coastal  Plain,   Orange  Co»arty 

6-  3     Cajolco  Valley 

3-1.01     Bast  CDOstal  Plain 

8-  U    ELsloor*  tesU 

Preaeure  Area 

8-  5     San  Jadnto  bain 

8-1.02     Santa  Ana  Forebay  Area 

a.  6     IkBct  lake  Valley 

a.  ? 

jpper  Santa  Ana  Valley 

a-  7     Big  MenlauB  VaUcr 

a-; 

.01     Chlno  Basin 

8-  a     Sewn  Oaks  Valley 

B-S.06     Bunker  Hill  Basin 

a.  9    fiotr  Valley 

SAH  DIBCO  RffilOB  K.   9, 

9-  1 

San  Juan  Valley 

9-11 

Santa  Maria  Valley 

9-  2 

San  Mateo  Valley 

(Mi 

Sao  Dlegulto  Valley 

9-  1 

San  Oixirre  Valley 

9-11 

Fo«my  VoUey 

9-I1 

Santa  Margarlto  Valley 

9-lU 

Temeculn  Valley 

■w. 

San  Diego  RlTer  Valley 

9.6 

Coohulla  Valley 

7-16 

a  cajoo  Valley 

San  UUb  Rey  Valley 

9-lf 

Sweetwater  VoUey 

9-a 

Warner  Valley 

»JB 

Crtay  Valley 

9-  9 

EBcoDdldo  VoUey 

9-iy 

^0 

San  {'osqual  Valley 

y-iS) 

Jawil  Valley 

STATE  OF  CAUrOBNIA 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

WATER   SUPPLY  CONDITIONS  IN    SOUTHERN 
CALIFORNIA    DURING  1955  AND  1956 


LOCATION  OF  WELLS  AT 

WHICH  WATER  LEVEL 

FLUCTUATIONS  ARE  SHOWN 

SCAU  Of  HILtS 
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COASTAL  PLAIN,  LOS  ANGELES   COUNTY 
MONTEBELLO    FOREBAY  AREA 

WELLS   C-80lb,  814 
GROUND   SURFACE    ELEVATIONS     181,   176 


I92S  I9S0  t93C 

ce^jtral  coastal  plain  pressure  area 

WELL  C- 926,9351 
GROUND  SURFACE    ELEVATION    68,90 
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CENTRAL  COASTAL  PLAIN  PRESSURE    AREA 
WELL    C-861,C-86lr 

GROUND  SURFACE  ELEVATION  84,87.7 
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1935 
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WEST  COAST  BASIN 
WELL  B-li5q 

GROUND  SURFACE  ELEVATION    35 
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FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS 

AT 

•f"  INDICATES    PEBIOO    DURING   WHICH    WELL   FLOWED. 

'D"   INDICATES    PERIOD    DURING    WHICH    WELL    WAS    DRY  KEY    WELLS 
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COASTAL  PLAIN,  LOS   ANGELES   COUNTY 
MONTEBELLO    FOREBAY  AREA 

WELLS    C-80lb,  814 
GROUND   SURFACE    ELEVATIONS     181,   176 
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CENTRAL  COASTAL  PLAIN  PRESSURE  AREA 
WELL  C-926,935i 
GROUND  SURFACE   ELEVATION    66,90 
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WEST  COAST  BASIN 
WELL  B-ll5g 

GROUND  SURFACE  ELEVATION    35 
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FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS 


'r      INDICATES    PERIOD    DURINO   WHICH    WELL    FLOWED. 
'D"   INDICATES    PERIOD    DURIN6   WHICH    WELL    WAS    DRY 


AT 
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ANTELOPE  VALLEY 
WELL    7N/II  W-24A.7N/!0W-19DI 
GROUND   SURFACE  ELEVATION   2432 
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SANTA  CLARA  RIVER  VALLEY 

OXNARD  FOREBAY  BASIN 

WELL  2N/2I  W-6PI 
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SAN  FERNANDO  VALLEY 

SAN  FERNANDO  BASIN 
WELL  A-31 
GROUND  SURFACE  ELEVATION   902 
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SAN  GABRIEL  VALLEY 

RAYMOND  BASIN  AREA,  PASADENA  SUBAREA 

WELL    C-16 

GROUND    SURFACE     ELEVATION     916 
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RAYMOND  BASIN  AREA,  SANTA  ANITA  SUBAREA 

WELLS   C-99,  130,  130a 

GROUND  SURFACE  ELEVATIONS    694,  677.  677 
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MAIN  SAN  GABRIEL   BASIN 
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